أ !| ا 5 / - 3 4962لا 3 
١‏ سمه ١‏ صس اص ١ ٠.‏ سسب وا ١‏ 
3 2 ف مي - لسر لنت 1 


عارالاراة ب الكامعية 


قاموسن المصطلحات 
الكومبيوتريه 


إنجليزي ‏ عربي 
عأاه 6 _ طاءأاوودة 


اعتكاد : 
د ى | . و كالما سّاتا: 00000 


شيصكة منشوراتة. 5 
دار الرائب الطجامفية 


لزفائاة[-ام 8ع1مج -اع 8م52 معيسد 
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4 
01 


حاسبة ميكانيكية 5نا 413 
حالة خطأ عط 


تؤدي إلى الإنهاء غير الاعتيادي للبرنامج . 

تقرير حالة الخطا مس ع4 
تقرير يزود إلى المبرمج لمساعدته في تفسير سبب حدوث الخطأ المؤدي إلى 
الإنهاء غير الاعتيادي للبرنامج 1 


أندك1 لمعطمق 


رج الخطأ 
وسيلة لاستعادة التحكم بعد حصول خطأ يؤدي إلى الإنهاء غير الاعتيادي 
للبرنامج . ش 


بر نامج تصحيح الخطأ تفرع 220 تزع لمع ]1 لمغطمة 
برنامج إعادة شحن وإعادة النظام إلى ما كان عليه قبل حصول الخطأ 


المؤدي إلى الإنهاء غير الاعتيادي للبرنامج 1 


تبديد غير اعتيادى للطاقة دم تهمْأوكتط لمستموصطم 
تبديد للطاقة أعلى أو أقل من المستوى الاعتيادي ويكون عادة بمثابة تجاوز 


للحمل . 


لحبع ب حي و ب 

تذيزب غير اعتيادي 051 لممسموطة 
١‏ - تذبذب غير مرغوب أومتوقع في المضخم ملا . 
؟ - تذبذب عند ترددين أو أكثر في وقت متزامن عندما يكون متوقعاً 
حدوث عملية تذبذب إفرادي . 
" - تذبذب بتردد غير صحيح . 
3 - تذبذب طفيلٍ : 

اجهاض الالزلان 
إنماء تنفيذ عملية في وقت مبكر إثر استلام إشارة حصول الخطأ . 

دورة متوقفة اع لعارواق 
إيقاف الإشارة الأولية قبل انتهاء الوقت المحدد . 

عنوان مطلق 5مك عأنااموطم 
١‏ - موقع في الذاكرة العائدة لوحدة معينة من المعطيات . 
؟ - عنوان مطلق يمكن لوحدة التحكم تفسيره مباشرة . 
* - عنوان مطلق . 
؛ - مجموعة من الرموز تحدد موقع تخزين في الذاكرة . 


نظام ترميز 3 00)) عأنااموطاة 
برنامج يستعمل عناوين ورموز تشغيل مطلقة . 
| يعاز لله اوتا تاكس عأساموطم 


إيعاز في الكومبيوتر يحدد بدقة وبوضوح عملية معينة ويفرض تنفيذها . 


جهاز القيمة المطلقة ععلء12 عسلة؟ عأسراموطق 
ناقل طاقة ينتج إشارة خرج تعادل الدخل ولكن لقطبية واحدة . 

إشارة لقيمة العدد المطلق لقسوز5 عسلة؟ عاساموطق 

دائر ة امتصاص ملام هداق 


دائرة منص الطاقة من دائرة أخرى أو من مصدر إشارة . 
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إنباء غير اعتيادى : امتامستصء "1 لممضمسطة 
وقف تشغيل برنامج كومبيوتر بسبب اكتشاف خطأ في الأجهزة المكملة 
لنظام الكومبيوتر يشير إلى إمكانية تنفيذ سلسلة من الايعازات بصورة 


اختبار برنامج يحاكى الآثار المدمرة للوقت على جهاز معين و1 علنآ لعنومعاءء486 
خلال فترة قصيرة . 
وفت التسار 2 عسس؟ ممهمعاءعء43 


١‏ - الوقت المطلوب لتمكين كومبيوتر من استلام أو تسليم المعلومات بعد 
تفسيره للايعاز ‏ انظر عدططلآ' ووعع»4 - . 

اختبار القبول ادع 1 ععسقاوعععة4 
١‏ اختبار يتم على المعدات أو الأجهزة المستلمة لتحديد مدى تطابقها مع 
المواصفات التى حددها طالب الشراء . 


الحصول على المعطيات من ذاكرة التخزين ._ 2 
غط الوصول 1100 ووعع» 4م 
وقت الوصول عمال ووععع 4 


. وقت فحص أو تغيير موقع عنوان‎ - ١ 
؟ - الوفت بين تطبيق نبضة معينة للدخل وتوفر إشارة معطيات وحدة‎ 
. خرج‎ 

التشغيل العر ضي مستعععع ك1 لمامعلععة4 
التشغيل غير المرغوب به لصمام قلاب أو دائرة تحويل أخرى بفعل 
الضجيج أو إشارة خارجية . 


إشارةالتردد اللاسلكى اعسصقط) متلسة عست زسممسمعع4م 
الي تزود صوت التلفزيون . 

مفتاح معزول يمكن استعماله علا د00 عم 
للتحكم بأخال ثقيلة شيا . 


ججح ا حي د ا ا 


صمام قلاب يشغل بار تفاع موا مونل لعاميه0 عق 
محول إشارات سمعية اعأمناه© عتاكممععق 
مر كم 2601 عع قم 


. دائرة أو سجل تستلم أو يستلم الأرقام ويجمعها ويخزنها‎ - ١ 


؟ - مركم ١‏ 
“''- سجل احتفاظ للعمليات الحسابية والمنطقية وعمليات الدحل 


والخرج 1 


الدقة الحقيقية عو نععة 
الدقة ف قياس الكميات والخصائص الملدية ويعبر عنها كنسبة مئوية من 
القيمة المحددة . 

تيار متردد الع نان عق 

نز ع كامل طاقة التيار المتردد مصصباط عق 
من نظام أو معدات . 

تقئية استعمال حقل مغنطيسى متردد تسأكة 11 43 
لمحو المواد المسجلة سابقاً على شريط . 

إشريط الاسيتات 125 عأواععم4 


شريط تسجيل مكون من طلية أوكسيد مغنطيسي فوق رقيقة اسينات 
السليلوز . 

الاعتمادية المحققة «اتلتطهناعظ8 لععتطعمة 
تقرير عن الاعتمادية يستند على أداء القطع أو الأنظمة المنتجة بكثرة ووفق 
سلسلات إنتاج . 

لالونٍ عتأقسمعطاع م 
ف جهاز التلفزيون تتحول شدة اللون من الأسود إلى الرمادي إلى 
الأبيض . 
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رفوف الكتب 


علامة الاستجابة أو القبول أو الاستلام عع 


( مختصر لكلمة عع8لء71مساءة ) . 

حصانة من الضجيج جاتمستصصسطا عوزولة ع4 
قدرة دائرة منطقية على الاحتفاظ بحالتها على الرغم من الاستثارة بفعل 
ضجيج تيار متردد . 

أنبو ب بلو طي الشكل ع1 مسمع4 


أنبوب الكتروني مصنوع من الزجاج له مسامير لنباية توصيل ممتدة من 
طرفيه وجانبيه لتأمين الوصول المباشر إلى عناصر الكومبيوتر الداخلية . 
اتخذ اسمه من شكله البلوطى . 
تقارن معي 
نقل المعلومات عبر ترابط سمعي يكون عادة بين جهاز هاتف وجهاز 
التقاط وتوليد 5 الأجهزة المكملة لنظام كومبيوتر يعمل عن بعد . 
حول طاقة كهر بائى سمعى تلع نل عطة" 1 عتساعع1] عتأكناومع4 
حول طاقة مثل الميكروفون يغير طاقة الصوت إلى طاقة كهربائية . 


112201١‏ علأكناوعة. 


عستاصنه') عتأكسمع4 


ذاكرة سمعية 
عنصر ذاكرة سريع الزوال يستخدم خط التعوّق السمعي الذي يضم غالبا 
كوارتز أو زئبق كعنصر الارسال والتعوق . 


النقل السمعى 0 أوكتتكسة "1 عتأكتامع4 
النقل المباشر لطاقة الصوت بدون تدخل التيارات الكهربائية . 
اكتساب صم أكتسرلع 4 
تجميع: المعطيات من الكومبيوتر . 
بحفز (©)) عاو لتاعة 
بدء تنفيذ عملية من خلال توجيه إشارة تمكين مناسبة . 
كومبيوتر ناشط *اع )تام مهن علتاعة4 
٠‏ الكومبيوتر الذي يقوم بمعالحة المعطيات . 
9 


ساس ل #2 ْ_ 


عنصر ناشط عع 81 عجناعق 
سجل يستعفل أو يشا 
ملف ناشط علنظ عجطاعة 
ملف معلومات يُسْتَعمل أو يُشارٌ إليه أو يرث . 
تشويش ناشط ل ع اناع4 
نقل أو إعادة نقل بهدف التشويش على الاتصالات . 
جهاز تضمين ناشط 0ن عجناعم 
جهاز تضمين يستخدم عنصراً وعدا أو أكثر للتنشيط كأنابيب الكاتود أو 
التوان تورات 
نسبة النشاط جانوناعم 
نسبة السجلات المحدثة بالمقارنة مع عدد السجلات غير المحدثة في موقع 
تخزين معين . 
محر ١‏ جهاز تحفيز ( ععلمع12 ومناة عق 
جهاز يحفز ملامسات كهربائية لتحقيق نقل الاشارات . 
لغة ادا للكومبيوتر 6[ 83104 


لغة تستعملها وزارات دفاع دول حلف شمال الأطلسي تستهدف 
0 الاعتمادية ع نفقات البرمجة . ينتظر أن تصبح لغة 


بنية لغة ادا للعرمب مبيوتر عناأع 5 132181138 31043 


تتكون من كلمات انكليزية كاملة أي بدون اختصار مع 57 كلمة: مختصرة 
ويتضمن برنامجها العام ميزة ة قراءة المعلومات وااتوقيت والاختيار 


والتنسيق . 

مهابىء ءاه 40 
أداة تؤمن القدرة التشغيلية بين عدة أجزاء في نظام رئيسي أو نظام 
فرعي . 


- 
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ختصر إجراءات التحكم 8 لععصة 40 - 41002 


المتقدمة لإيصال المعطيات . ممع أسزك أوعطده©) كصمتاقء تسسسصرو0) 
جهاز جمع 400 
يشكل خرج رقمين أو أكثر بمثابة دخل . 
جهاز جمع ومر كم :201 أ ناتناعع خ - 00 3 
جهاز جمع يعمل مع مركم ذي 3 وحدات معلومات ليشكل وحدة المنطقية 
سرعة معالحة المعطيات عدصت ص15ل40 
ذاكرات مضافة وع تمص 11 دده-400 


مجموعة من الذاكرات تستعمل في أي ائتلاف من السرعات بحيث 
يستطيع المشغل تكوين الائتلاف الذي يناسب احتياجاته بصورة أفضل . 


ذاكرة خارجية إضافية لإلامصء11 004 400 
العنوان 400155 
١‏ مجموعة من الرموز التي تحدد السجل أو جزء معين من ذاكرة 

التخرين . 


. تعبير رقمي يحدد موقع المواد أو سجلها في ذاكرة التخزين‎ - ١ 
: م انتقاء موقع المعلومات المخزونة‎ 


استشناءات خطأ العنوان كو ناوعءعند 1 وسكا دوع لل40 
تحدث الاستثناءات عندما يحاول جهاز معالحة المعلومات في الكومبيوتر 
الوصول إلى تعليمة أو عنوان غريب . 

حقل العنوان 0" دوءع400 


الحقل الذي يحدد مصدر أو وجهة إطار المعلومات . 


شكل العنوان ص1 جوع:001 4 
ترتيب أقسام العنوان العائد لأمر معين . 
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مح حي ع د تقد 


توليد العنوان عع 6 ووع :ل 30 
التوليد المبرمج للأرقام أو الرموز المستعملة لاستخلاص السجلات من 
سجل تخزين للذاكرة العشوائية . 


قدرات تكوين العناوين دعأ انطهمد0 عسلووء 300 
بشكل يؤمن الاستخدام الفعال لفسحة تخزين البرنامج المتوفرة . 
سعة نكو ين العناوين 3م02 عسلووء :300 


سعة تكوين خحطوط عدد من العناوين تحتفظ ها وحدة معالحة المعلومات 
طبقاً لعدد المواقع في قسم الذاكرة . 


تحديد هوية العنوان ممنادعء نمع ل1 دوعل0م 

مستوى تكوين العناوين اعرع.آ وصلووء8400 
قسم العنوان في أمر صادر . 

تعديل العنوان 10015 دوع 300 


الايعازات ينتقل الكومبيوتر إلى العنوان الجديد . 

أغاط تكوين العناوين 1005 وسلووء 400 
أغاط تخزين ومعالحة العناوين وتحديد وظائفها . 

قسم العنوان أتنوط دوع 300 
قسم من الايعاز يحدد موقع العنوان . 

وقت الجمع ص1 400 
الفترة الزمنية لعملية الجمع ( تكون عادة بالمايكروثانية ) وتكون عادة من 
كلمة كاملة في الذاكرة إلى السجل أو من قسم من الذاكرة إلى قسم آخر . 

جهاز التحكم بتزامن المعطيات المتقدمة 1 [0نتاههن) علصارا متق2 لععسو ولق 
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جدول أعمال 42 
مجموعة من البرامج المستعملة لمعالجة مشكلة أو لإيجاد حل . 

أنظمة الانذار كل )5 ترواة 
تعمل عند حدوث إنحرافات خطيرة عن ظروف التشغيل الاعتيادية 


جهاز جمع جبري علخ عتةتطععاة 
جهاز جمع يعطي القيم الجبرية لا الحسابية للكميات المدخلة . 
اللغة الألغوريتمية للكومبيوتر 2001 


(صوء8001) . 
الغوريتمية ( الخوار زمية ). سطاغترمعا4 


.) نظام العد العشري وقد اكتشفه العالم العربي الخوارزمي‎ (- ١ 
.: خطة متدرجة لحل مسألة حسابية‎  ؟‎ 

الرمز البديل ش كوتاة 
بطاقة تمثل رمزا بديلا لرموز من نفس النوع ( بإمكان البطاقة والرموز 
البديلة المتعددة تعريف نفس عنصر المعطيات في برنامج كومبيوتر ) . 

التراصف اسع سسوتاة 
عملية ضبط تراصف الأجزاء المكونة لنظام ما بغية تأمين العلاقة المتبادلة 

تخصيص عغم 4110 
يشير إلى تخصيص موقع في الذاكرة لمجموعة تعليمات أو لتعليمات فرعية 


كومبيوتر عام الاستعماللات عا تمده عومصوعنط للق 
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رفوف.الكتب 


لس ل _ سس 


الترميز الألفبائى 000 عتأعطقطماق 
نظام المختصرات المستعملة في تحضير المعلومات لإدخاها في الذاكرة على 
شكل أحرف أو كلمات أو أرقام . 

أبجدي رقمى اع اناق طأما4 

مفتاح التغيير طعاترد ععااة 


مفتاح يسبب عند تقلبه استنساخ محتويات السجل إلى سجل يختاره مفتاح 
العرض المرئى . 


توجيه بديل كستلانا0 18 عأمصموألق . 

التباس لاتناع تطصرم 
الخطأ الناجم عن التصميم السيىء لدائرة منطقية . 

عد التياسى أقناه0) كتامناع لط ترق 
عد غير صحيح لا يحتاج إلى إثبات . 

تقارن 10م 
المسائل الحسابية . 

نضخيم ولاق [اتامصية 
زيادة سعة الاشارة 5 

قناة التقارن أعسسهقططت 2108:مق 
قناة في الكومبيوتر تكون فيها للمعلومات المرسلة أية قيمة ضمن حدود 
مجال القناة . 

كو مبيوتر تقار ف اع نامتطهن) عملودس4 
كومبيوتر يعمل وفق مبدأ إيجاد تقارن مادي لمسألة حسابية مطلوب حلها . 

جهاز تحكم بالتقارن عع مهمون وملقمة 
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دائرة تقارنية ع)2 0 402108 
داد هُ منطقية تقارنية تكون فيها إشارة الخرج دالة خطية لإشارة دخل 
واحدة أو أكة 

بطاقة دخل التقارن ةن أناصرصا ومتاقمة 

الخر 82 التقارن نام )نا 0 41:1:2108 

2 1 . 
بطاقة خرج التقارن 0 أناصان 0 ع11210قم 
تكييف الإشارة التقارنية عستصه)تلده0) لمموئاة عمادمة 
مغير تقارني إلى رقمى عاتاء كد00 لماتوتط 6غ عملامم4 

جهاز يولد خرجا رقميا من دخل يكون على شكل تقارني للحركة المادية أو 
برنامج تحليل واف 


برنامج يستعمل لإزالة أخطاء البرامج الأخرى ويحلل البرامج الآخرى 
ويلخص المراجع إلى مواقع التخزين . 


معدات مساعدة ادع سمتسن ا سدزاعسم 
معدات لا تدخل قُِ نظام كومبيوتر مركزي مثل مكونات الدخل والخرج 

عنصر ١‏ اند ) أع در 11 للم 
عنصر أساسى منطقى ذو إشارتي دخل ثنائية الترميز وإشارة خرج واحدة 
احادية الرمز . 

البوابة المنطقية « اند » عا [االم 
بوابة تولد إشارة خرج فقط عندما تحصل كافة إشارات الدخل المختلفة 

عملية منطقية تستخدم البوابة المنطقية « اند » مم عع م0 للم 


يم بحبح ع ل ا ا ا 

دائرة مضادة للتزامن أم: السع سان ععسعلل سامعلامسم 
دائرة منطقية ثنائية ئية الرقم تكمل العملية المنطقية المجرأة « أور». 

دائرة مضادة للشطط الناء عن امسطتاسم 
١‏ - دائرة تقلص احتمالات حدوث الشطط أو تزيل هذه الاحتمالات 
تماما . 
؟ - دائرة تؤمن الاستقرار لدائرة تحكم الي بالتردد من خلال منع حصول 
الشطط . 

معادلة الفتحة كلع (رصره © عرن اسع مق 
عملية تخفيض شدة تشؤه الفتحة من خلال توسيع نطاق موجة مضخم 
فيديو . 


صفيحة الفتحة ش عن عمق 


لوحة ذاكرة تتكون من ا 
من الثقوب الموصولة بينيا بواسطة خطوط معدنية ذات سطح مطلي 
لغة أي بي أل 1 رآط4 
لتنفيذ ما يعتبره الكثيرون اللغة الألغوريتمية الأكثر مرونة وقوة واختصاراً 
من بين اللغات المتداولة . تستخدم عادة في أنظمة التدريس والأبحاث . 


مجموعة البر امج التطبيقية عقمكاعة2 سمتاق تارمق 
تستعمل لحل المسائل المتعلقة بنشاط معين كالتجارة والعلوم والتمويل 
و الاستثمار و غير ذلك . 

برنامج تطبيقي سسحترع 0 تسمتاق تارمق 


برنامج يوضع خصيصاً لتنفيذ مهمة معينة ( كدفع الرواتب مثلاً ) . 


دراسة البرامج امح التطبيقية 560 سملغم تارمم 
معطيات تقر يبية 


ع اسردم توق 
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لغة أى بى تي " ا[ 111 طم 


لغة كومبيوتر وضعت للتحكم الرقمي بالمعدات والعدد المكنية بغية توفير 
الوقت والجهد والمال وتحسين الإنتاج 5 


ملف أرشيفي عاذ لعجتطعمق 
ملف غزون على شريط مغنطيسي يخضع لتحكم وحدة معالحة مركزية . 

الخللاصة لع انام 1ل 
١‏ - وصف القيمة المتعلقة بأمر معين . 
١‏ - متخير مستقل تحدد قيمته قيمة دالة وظيفية . 

العمليات الحسابية والمنطقية كه نه ععم0 لدعنزوم.آ لسة عتأعسطاتيم 

الوحدة الحسابية والمنطقية أندنا عنومرآ لسه عتاأعسسطاضة4 
القت من الكترفي تر الذي ينفة الات «لقتيانة والنظفية التطلوية 
والصادرة عن أمر دخل : 

دائرة حسابية اندع علتأعسطاتئرة 
دائرة تنفذ عملية منطقية . 

١‏ -المعدل الو سطي لعملية حسابية د71 عتاعسطاتئية 


هذه الكميات بعددها . 


سجل الحساتب اولع 1 عتأعسطاترم 
ازاحة حسابية التطد عتاأعمطائم4 


عملية ضرب أو تقسيم كمية بقوة القاعدة المستعملة في مجموعة الرموز . 

إيقاف فعال أمناع سآ لعسمة 
جهاز يستقبل ويحفظ إشارة الإيقاف . 

المنظومة نينا" 
منطقة من الذاكرة خصصت لتخزين معطيات برنامج معين . 
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ذكاء اماي محمد لمم 
نطاق الذكاء | البشري كالات عم ل 
الذاتية . 


تجميع ش عأطورعوو4م 
- تجميع برامج ثانوية بحيث تشكل برنايجاً متكاملا . 
؟ - ترحمة لغة برمجة إلى برنامج بلغة الآلة من خلال استبدال رموز 


التشغيل والعناوين : 


جهاز تجميع عا اطسسءوقق 
جهاز يستطيع ترجمة التعليمات الممثلة رمزياً إلى ما بماثلها بالأرقام الثنائية . 
الغة جهاز التجميع لق آ "اعاطتءوو4 


لغة أساسية تتضمن عبارات رمزية تتماثل مع أشكال التعليمات أو 
المعطيات ف الكومبيوتر : 
برنامج جهاز التجميع مط ترمو عرءاطصعووم 
1 برنامج رمزي يتكون من عبارات مختصرة تعطي ترجمة سريعة من اللغة 
الرمزية إلى لغة الترميز في الكومبيوتر . 


ع عة رموز مصدرية تستخدم الايعازات ع38نا28ةر] لإلطصووقم 
جهاز معالحة لغة التجميع امكدعء © ععقناعصهرآ زأطدوووم 


جهاز يقبل العبارات والكلمات والجمل ليشكل منها تعليمات يمكن 
إدخاها في الكومبيوتر . 

بر نامج التجميع سفعرووءط ولطسعووة 
برنامج مرن للكومبيوتر بإمكانه إدخال عمليات فرعية في البرنامج العام . 
إنه برنامج يستطيع ترجمة برنامج مكتوب بلغة رمزية إلى برنامج لغة خاصة 
بالكومبيوتر المستعمل . 
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نخصيص دع أكك4 
الاحتفاظ بقسم من نظام الكومبيوتر للقيام بغرض معين . 


تخزين مشترك 01 43550131576 
معلومات مخزونة في الذاكرة يتم التعرف عليها استنادا إلى محتوياتها وليس 
إلى أسمائها أو مواقعها . 

دائرة غير مستقرة ألناءمأ) عاطفاقة 


دائرة لها وضعان غير مستقرين يتميز عملها بالتبادل بين هذين الوضعين 
وفق تردد تحدده ثوابت الدائرة : 


جهاز ثنائى لا تزامنى “رع اصناه © 81 دنامممنتداء تازك4ق 
اتصالات لا تزامنة نا 00 كنا0 0 تطاء متزكة 


أسلوب لنقل المعلومات لا يكون فيه التوقيت الزمني من الأمور المهمة . 


مهابىء بيني للاتصالات اللاتزامنية 5 نهنا سدد00) كنامممتتاع د زك4 
«عأمهلة ععدأتعادآ 

يؤمن هذا الجهاز شكل المعلومات والتحكم الضروري للاتصالات البينية 
المتسلسلة اللاتزامنية مع الأنظمة التي تتحكم بها الموصلات . 

كومبيوتر لا تزامني ]نا مجدد00) كنامتروستكء متزكق 

١‏ - كومبيوتر آلي رقمي ينتقل من عملية إلى أخرى بالخضوع إلى إشارات 

تعلمه بأن العملية السابقة قد اكتملت . 

؟ - كومبيوتر يبدأ فيه تنفيذ كل عملية أو حدث نتيجة إشارة يتم توليدها 

إما بواسطة توفر أجزاء الكومبيوتر التي تحتاج إليها العملية أو بواسطة 

الحدث التالي . 


جهاز تعددى لا تزامنى تععدع اونا لس1ة دنتمسصمعطء مزك4 
وحدة تؤمن التداخل البينى بين 15 جهاز اتصالات ومجموعات معطيات 
بمعذل بريجة يتراوح بين /اه و١٠76‏ وحدة سرعة تأشير . 
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ا 


عملية لا تزامنية م0 كنامده ناعم زوق 
تعلق بتوقيت العمليات الداخلينة والنبضات الطليقة التي تشير إلى 
التعليمات المتتالية بحيث يؤدي طلب تنفيذ أمر واحد إلى بدء تنفيذ أمر 
آخر . 

ربط طعوااة 
الاحتفاظ بمصدر نظام للاستعمال الحضري لعملية بريحة 

(هامكالط سمتامعااة 


عرض تنبيهي 
مخطط يولده الكومبيوتر ويُعرض على أنبوب أشعة الكاتود بمثابة انذار حول 
حالة معينة . 

توهين و م4 
خفض إتساع إشارة التيار أو الفولتية خلال نقلها من نقطة إلى أخرى . 

جهاز المزايدة ععلدء1 ومأسععصمتاعنة 
جهاز يختار أوتوماتيكياً إشارة الدخل العليا أو الدنيا من بين إشارتي دخل 
0 

سمعى س4 

استجابة سمعية 520125 وخألنا4 


شكل من أشكال إشارات الخرج يعطي جواباً شفهياً على الأسئلة 
المطروحة . 

جهاز حسابي للاستجابة السمعية 0غ هلناعلة) عكصومدع 2 تلتاق 
اصطناعي محزون ف وحدة الذاكرة المقروءة فقط 5 

وحدة الاستجابة السمعية. أنصنا ععسوموعه منلسسة 
جهاز يوصل نظام الكومبيوتر بنظام هاتف لتأمين إجابة مسموعة للأسكلة 
المطروحة . 

النظام السمعى لعا ز5 وألناة 
معدات خاصة بالكومبيوتر بإمكانها تخزين ومعالجة المعطيات السمعية . 
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امك 

مسلك التدفيق ٠‏ اندع1 أنلسة 
تاريخ العمليات المتعلقة بسجل أو بملف في نظام كومبيوتر يسمح هذا 
التتبع بتدقيق عمل النظام أو إعادة توليد الملفات . 


ر قم الجمع 40 
هو الرقم الذي يضاف إليه رقم آخر في عملية جمع حسابي . 

سجل الجمع «عأسلعع 8 لتعوناى4 
السجل الذي يختزن عمليات الجمع ونتائجها . 

نظام ترميز يزداد بواسطة 0001© دمنغدسعم 0 لعا اع طرونا4 
المعلومات الواردة في موقع من مواقع برنامج التنعر يف . 

حاسب آلي «مغقلبت 021 عتامسماتاةق 
اسم يطلق أيضاً على الكومبيوتر الرقمي أو التقارني . 

كشف الى علء 016 عا قتصماتتة 


الفحص الآلي للعملية وأداء نظام كومبيوتر فرعي ذاتي الاحتواء . 


رمي أل عستل0') عتلقسماية4ة 
ترميز الغرض منه وصف الخطوات الايلة إلى حل مشكلة قبل كتابة برنامج 
10 آل للسيارات "اع اناطصحصه) عتأقتصماتات 


يستخدم اللغة الألغوريتمية لمعالحة المعلومات المتعلقة بعدد دورات المحرك 
5 'الدقيقة ودرجة حرارة المحرك والضغط والاشارات الأحرى العائدة 
للسيارة . 

المعالحة الآلية للمعطيات عستووععوعط فاق عتاأمسماتة 
الحداول بالاستناد إلى المعلومات التى قام بجمعها النظام بصورة الية . 

جهاز الى لإزالة المغنطيسية عن لاع ومستهعء(1 عتأقترم أ تاق 
أنبوب عرض الصورة في جهاز عرض تلفزيوني . 
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١‏ مسي 


قاموس الى 1 التمصم لاع لط علأممسرماناق 
جزء مكون لنظام كومبيوتر يضع رموزا للكلمات والجمل في أنظمة 
استرجاع المعلومات ويؤمن في أنظمة ترحمة اللغات الراقية إلى لغة الآلة 


رموزا تحل محل كافة الكلمات المكتوبة بلغة راقية . 


تفر يغ الى لمعطيات الكومبيو تر مإسصآ عنره لسمل] عتأفسمانمق 
تخصيص المعطيات المسترجعة من الذاكرة إلى جهاز ملحق يسبب حصول 
إيقاف الى ا لإناتعاسط عتأفسمانم 


١‏ - الايقاف الناتج عن تنفيذ ايعازات مبرمجة مشمولة في برنامج فرعي 


تنعيدي . 
؟ - نظام إيقاف الي يجعل أحد أقسام الكومبيوتر يتتسل بسرعة إلى وضعية 
معحددة مسبقا . 

بر نامج التحميل الآلي 10201 01211 ]نام 
برنامج يسمح بتحميل شريظ ورقي مزدوج لقسم الذاكرة المقروءة فقط . 

البر عة الآلية م0 101112016نام 


. ) انظر تستله) عتاأمسمايرة‎ (١ 


جهان تخر يم الى لعصسط عتكفسرماية 
جهاز لتخريم البطاقات أو الأشرطة الورقية وقيادتها نحو الاشارات 


الكهربائية أو الالكترونية . 


بحطة تستلم الاشارات ثم نهاك عأوعمع 1 عتأقسمامم 
تعيد إرساها في وقت متزامن على تردد لاسلكي مختلف . 
الطلب الآلى لتكر ار المعلومات . أمعمع غ1 :10 أمعباوعء 1 عزأقترماتاق 


مجموعة ايعازات ( بر نامج فرعى ) عصتانه 1 عتأقسممامم 
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التتابع الآلى عع مع باوء5 عتأقطرماتا4ة 
مشدرة الكومبيوتر الرقمي على تَنفيَك عمليات متتابعة يدون الحاجة إلى 
ايعازات إضافية من المشغل 5 


مو 5 الي لك 1 انق 

تحويل الي عستطء )تدك عتأقسمانر4 
عراس حؤان 3 ار عيننا سنح الخبان الازل عاد : 

اختبار الي ادع 1 21 ناماناق 

توليد الاختبار الآلى متاو عم 6 أو 1 ع1 ماماتاة 


دائرة كهربائية معقدة لتقييم تصميم معين . 

المراقبة الذاتية 001101 هن 4 
١‏ الطلب إلى الآلة بتزويد سجل عمليات معالحة المعطيات التى 
أنجزتها . 
١‏ - البرنامج الخاص ببذا الطلب . 

ذاكر ة مساعدة أو إضافية لم01 وعممتلتحسة 
موقع في قسم الذاكرة في الكومبيوتر يستعمل لمقارنة المعطيات والاختباز 
الآلي وغيرها من الوظائف . 

روثين مساعد عمتاسهظه رممتلسم 
مجموعة 7 تعليمات مساعدة لَتد لتشغيا وظيفة معينة من وظائف الكومبيوتر 5 

جهاز تخزين مساعد ععوة«ماك رسقتلتكناة4 
جهان تخرين ساعد في قسنم التخزين الرئيسي للكومبيوتر مثل الشريط 
الممغنط والقرص أو الأسطوانة الممغلطة . 

مفتاح مساعد يتم بيه طعغتجرك وعوتالحية 
بواسطة مفتاح آخر 5 
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مسحي ججسسجس سج سس ب ا ا ا 0 
الو قت المتو فر ع1 عاطواتوحة 
١‏ - الوقت الذي يكون الكومبيوتر خلاله متوفراً للاستعمال الفوري . 
؟ ‏ الوقت المتوفر لااستعمال كومبيوتر من قبل الشخص . 


توفر واتلتطهاتوحة 
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1 
0 


تشويش بسببب تداخل الحديث من 
عدد من أقنية الهاتف . 


السهم الخلفى 40 عأع 8 


إشارة تستعمل غالباً للتأشير إلى وجوب حذف أو إهمال إشارة سابقة . 


عاططد8آ 


شبكة توصيل عدد من عه اء[١‏ عوة 510 لسكا عاعدظ 
الحاسبات الالكتر ونية بأجهزة تخزين المعلومات . 

برنامج كومبيوتر طويل 5 يمكن طمل لسسوترععاعة18 
إيقافه لتمرير برنامج اخر أكثر أهمية . 

معالحة المغلومات الخلفية عستووءءوعط لستاوعرئعاعد8] 


العمل الذي ينفذه الكومبيوتر عندما تكون برامج الوقت الصحيح وبرامج 
الأبسسفانة النزر عه بر ورف 

بر نامج المعلومات الخلفية سدعرموعط مسسمععناعد8] 
١‏ البرنامج ذو الأهمية الدنيا ضمن عملية البرمجة المتعددة . 


ذاكرة كومبيوتر ثانوية 510 ومتاعوظ 
مجموعات التوصيل ووحدات شبكة الأسلاك عسماماعة8] 
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اختبار مجموعات التوصيل ووحدات عستاىء 1 عمماماعو8 
شبكة الأسلاك . 

الكترود مسطح في أنبوب كاميرا عأقاط عاعوظ 
تلفزيونية . 

إطالة تيار المجمع ف يي م111 طءععروط-عاعو8 
ترانزستور لفترة قصيرة . 

جهازان شبه موصلين موصولان بالتوازي دعء د12 علعة 0-8 ماعو 
يستخدمان لمراقبة التيار . 

نظام الاسئاد معاد ز5 ماع82 
١‏ - نظام يضم عدة أجهزة لاكتشاف الخطأ وعمليات التصحيح 
؟ - نظام يحل محل النظام الأولي عند توقف الأخير . 


عنوان ب ووع001 1-4 
وضعية رمز الأمر المشير إلى موقع المعلومات المطلوب معالحتها . 

قارىء الشارات «علدع8] عع 820 
جهاز يقرأ المعلومات الواردة في بطاقة أو شارة يتم ايلاجها فيه . 

نضخم موازن عن تكتاصسسة ععمملدظ 

دائرة كهر بائية موازنة أتدءمن) لععمقلو8 

تيارات كهر بائية مو ازنة أى كاتا نان) لععصة لو8 
لها نفس القيمة . 

دائرة دخل تكون نقطتها أناصصآ لععصقلة18 

جهاز موارّن لإزالة التضمين 11001301 لععءسملد8 
جهاز يولد إشارة خرج تحتوي على مجموع وفرق التردد لإشارتي دخل . 

أناص)نة0) لععضملد1]8 


خرج موازن تجاه التأريض 
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خط إرسال موازن عصنآ دملككتسكصة]' لععسملدوظ 
خط إرسال تتماثئل جهتاه مع التأريض : 


١-شريط‏ لاا 

؟ - مدى متواصل من الترددات . 

. مسار متواصل للأخدود على قرص تسجيل‎  * 

شريط طرف للترددية لإعمعسوعم؟ عول11 لد 
شريط الطاقة المتواجدة بين طرفين محددين في شبه موصل . 

حول يشغل بالتوازي "ا ترم أعصقع1' لماصو 

١‏ وحدة الضغط لزنا 


؟ ‏ مختصر لكلمة سجل العنوان الجاحز . 

* - خط أفقي أو عمودي على شاشة التلفزيون . 

ترميز المواد المختلفة ببطاقات تضم 000 و8 
الأحرف والأرقام . 


قارىء رموز المواد لمع 000 عرو 
ثيل خطى للمعطيات طمة© عرو 
حاجز عازل بين موصلين وتالواناةا 
عنوان مر جعي و4001 عدة]1 
رقم في عنوان يستخدم كمرجع للأرقام اللاحقة . 
التردد الرئيسى 5 موجة كهربائية لإععباوءء1 عدو 
0 قم أساسي ف نظام تر قيم "عطاسلا عمو 
الوقت الأساسى عدص عمو 
لغة راقية عامة الاستعمالات تستعمل 25ا .1 845100 


كلغة برمجة ني الكومبيوتر ‏ سهلة التعلم - تستخدم كثيراً في الكومبيوترات 
المصغرة . 


تو ابع نظام التحكم الأساسى فع نل )52 مسعاورد امعخصه© عأمو8 
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تراب اناس ععماساآ عأموظ 
ترابط يستعمل بصورة متكررة في روتين أو برنامج أو نظام يتبع نفس 
الو اعد 6 كل مرة : 
58 8 5 [ْ 7 06 موقع عنوان ووع)342 03أأق16تاناتطددره) عاأع1 عأكوظآ 
11 


أسلو ب لمعالجة عدد من المدخخلات وستدوءءوعط طاععو8 
المحمعة والمتشامة خلال عملية واحدة : 

مجموع القيم لهأه1 طعغنوظ 
طريقة لتدقيق صحة العمليات قِ جموعة من السجلات . 

لوحة بطارية الاستاد لعووة منعاعدظ ومعألد8 


جهاز يؤمن طاقة مؤقتة لفترات تشغيل تتراوح من " دقائق إلى 4,0 دقيقة 
لإذاكرة العفوائية. 

وحدة البطارية 
تؤنن طالة سنائدة لدم المكوناتة + 


لعو انلع) )82 


وأنظمة إرسال المقطيات الرقمية تشاوئ رهزا واجدا فق الثانية : 
معدل عدد وحدات قياس عا لسو 
سرعة إرسال المعطيات . 


سجل مغلط يحتوى على كمية 52-50 
فرتحملا لشي التاديق:: 

التردد الناتج عن خرج إشارتين 

نقطة اختبار عا لطاع و خآ 
انار لقياس أداء خصائص الكومبيوتر . 


جع معسلع "1 تسدء] 
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١‏ مسألة تقييم أداء الكومبيوتر حع لطووط عاممسطع دعق 


أو بر امه . 
؟ - مسألة تقييم أداء عدة كومبيوترات في علاقاتها المتبادلة . 
روتين لتقييم الأداء للكومبيوتر عمتانه8] ا ممسطءعوع188 
أو بر امحه 5 
دائرة التغذية المركزة للدخل أندءم 01 ماع87 
الانحياز كدت 
تشوه الانحياز ه15 كول 
ثنائى الاتجاه اهدمناءء: 81 


فتحات تداخل أو خطوط توصيل تستعمل لنقل المعطيات في اتجاهين أي 
من وإلى الكومبيوتر المصغر . 


موضل عمومى للمعلو مات ثنائى كنا لمصمن)ءء 82101 
الاتجام . 

مشغل امو صل العمو مى للمعلومات “د 17ر2 كداظ لقصمناءء»1 810 
الثنائى الاتجاه . 

عملية تشغيل ثنائية الاتجاه صم نهعم 0 لأمسمناءء: 80 


عملية يكم خلاها القراءة والكتابة والبحث 5 أي من الا تجاهين لتوفير 
الوقت وتأمين سهولة الوصول إلى المعلومات المخزونة . 
تقنية تجمع شبه الموصل المعدني انا 
والأجهزة الثنائية القطب في قطعة واحدة . 
١‏ - ثنائي البدائل هادا 
؟ - نظام ترقيم ثنائي يستخدم رقم كرقم أساسي ويستعمل فقط الرقم صفر والرقم 
.١‏ 
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خلية ثنائية الوذ ضع لاء0© سمساظ 
خلية أولية للتخزين يكن وضعها في أي من حالتين مستقرتين . 


سلسلة ثنائية ستقطن) رسسممزظ 
سلسلة كاملة من الدوائر الثنائية الرقم توجد على أي من حالتين 

نظام ترميز ثنائي القيمة 000 (رتتفساظ 

يز يمثل بعدد محدد ع 021 00060 تتحساظ 


من الأرقام الثنائية المتتالية . 
ر قم عشرى مرمز ثنائياً لمقسء2 0ع000) جتحمذظ 


عداد ثنائي الأر قام "تعاسناه0) لإسمساظ 
دائرة منطقية تعطي نبضة خرج مقابل نبضتي دخل . 

١‏ أحد الأر قام المستعملة في أأعتط مسنم 
تركيب عدد ثنائي ظ 

1 - رقم عددي من الحائز أن يكون صفر أو واحد )١(‏ يمل ظرف قطع ووصل أو 

ظرف ذ: نعم أو ل 

"'- نوع ع الأرقام التي تستعملها أجهزة الكومبيوتر داخلياً وهي تمثل القطع والوصل . 

جهاز تحميل شكل ثنائي الر قم ا 

نقطة وسطية بين قدرتين متكاملتين أمتمط رسمستط 


قْ عدد ثنائى معين . 
صف الأر قام الثنائية ج10 بسمسلظ 
طريقة تقديم الأعداد الثنائية على بطاقة حيث تمثل الأرقام الثنائية المتتالية 
بوجود أو غياب الثقوب في وضعية متتابعة ضمن صف بدلاً من سلسلة 
من الأعمدة . 
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ااا 12 


التأشير الثنائى العنصر قصتالممعنك رصمممتظ 
نظام متزامن لتوصيل المعلومات كته ناه أطنا تمه ) كنام هو تله صرة إتتمساظ 
بجمُع أشر طة ثنائية الشكل “اع [طسعءدمة4 عم 150" بسمصلظ 


نغيير ر قم ثنائى إلى ما تاملكاء كدرهن) أمدسلءع«]0-1)- زسيموساظ 


يماثله من الأرقام العشرية التقليدية . 


تخصيص عنوان مطلق للبرنامج عمتفسنظ8 


جهاز اكتشاف وإرسال المعطيات البيولوجية 010 

ثنائي القطب نداممل8] 

أجهز ة صغيرة لمعالحة المعلومات دصمنمنعوعاص] عاأدعد عع نهآ بماممز8 
ثنائية القطب ذات تكامل كبير واسع النطاق . انا 

ذاكرة ثنائية القطب قابلة للبرمحة مقروءة فقط . لدع عاطامسسسدمووعظ عواممت8 

8 ةنا لرذارافق 

شبه موصلات ثنائية القطب ماع لصم تدك "رداممزظ 

اترائز يستور ثنائي القطب 01 أكتكصة 1 توأوماظ , 

تذبذب دخيل أل سا8 

دائرة ثنائية الاستقرار أتناء ع0 عاطماوزظ 

١‏ رقم ثنائي العدد اذ 

9" -رقم واحد في عدد ثنائي ش 

؟“ ‏ أصغر وحدة نمكنة للمعلومات . 

؛ - وحدة معلومات في جهاز تخزين للمعلومات . 

كثافة الأرقام الثنائية العدد جاتكصةط غزظ 


العدد المعين لوحدات المعلومات المتواجدة ضمن مساحة محددة كمثل عدد 
وحدات المعلومات المكتوبة على طول بوصة واحدة من الشريط الممغنط . 


تعادل وحدات المعلومات عوط أزقا 
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عدد وحدات المعلومات فى بوصة 1 طعسل عوط أزقا 


وضعية وحدة المعلومات زو0ط أذ 
وضعية وحدة المعلومات ضمن الكلمة . 

وحدات المعلومات المرسلة فى ثانية لسوعءك عوط أذ 
واحدة . 


بعدد وحدات المعلومات فى الثانية ) . 


تسلسل إرسال المعلومات لمنعك )ن8 


فئةٌ خاصة من شبه : 501كع06 11101 ععناك )زر 
الموصلات للكومبيوتر . ش 
الإر سال المتزامن للاشارات الثنائية لدع 511 أذ 
حل الأر قام الثنائية لم5 أذ 
حبل من الأرقام الثنائية العدد يعتبر فيها وضع كل رقم ثنائي وحدة 
قطعة مكونة في الكومبيوتر غير محددة 30 علعهاق18 
ألغال تقوم بوظيفة مخددة : 


موقع يستعمل للتحقق من تجميع كلصواق 


شريط تمغنط لم يتم بعد عم 12 علسقاق 
إزالة مؤقتة للاشارة أو تعتيمها - عستاسماق 
اختبار حقل المعلومات العائد اكع 100و تسكصدة :"1 عأسوا8 


لكافة الوضعيات الفارغة . 
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الاطلاق أكدا8 
إطلاق مناطق محددة من ذاكرة التخزين الي ليس لها ضرورة في برنامج 


تميزات وماضة كلع ]ع2 نقطن) عستلسنتاظ 
لجلب انتباه المشغل إلى الأخطاء الحاصلة في النظام . 

١‏ قسم من المعلومات المسجلة على شريط تمغنط عع وا 

؟ - مجموعة معلومات ( تحتوي على سجل واحد أو أكثر للمنطقية ). 

مخطط بيان مبسط سفعع ةط علعما8 

لائحة بالعمليات التى تنتظر المعالحة أكذآ لععاءماظ 

معالحة دخل مجموعات المعلومات ظلووعع0م2 أنامم1 علعماظ 

طول قطعة مجموعة المعلومات طأعدع.آ عاعماظ 
( يحدد عادة بعدد السحلات أو الكلمات أو الأرقام أو المميزات ) . 

تزامن يجموعات المعلومات ةتس معطعم رك علعما] 

دالة نقل المعلومات على ممتاع مسا معأمصوع1 عاعما8 

البر نامج الطاهر سوععوء2 تامطط ع1 -ع نا 
برنامج مصمم ومطبوع من قبل المبرمج ومدقق بشكل لا يحتوي أية أخطاء 
أوأغلاط . 

خطأ واضح طصصوظ 


علم الجبر المستعمل للتعبير عن و“اطعع الى سدعاوو8 


جورج بول المولود في القرن التاسع عشر ) . 
معادلة بول مهس موعاموظ8 


التعبير عن العلاقات المنطقية بين قيم حقيقية . 
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معامل منطقي أحادي الوضع 

مكثف تعزيز في دائرة تخميد 
جهاز تلفزيون . 

١‏ - استجابة خطية متواصلة 

"؟ ‏ استجابة زمنية . 

تحفيز ذاتي 

١‏ - استعمال نظام مبسط لتوليد نظام 
أكثر تعقيداً . 

؟ ‏ جهاز تحفيز ذاتي . 

مضخم أحادي المرحلة يتم فيه 


0غ ععم0 سمعامو8 


01 الع همة) )18005 


ع5 ممروع ]1 «مع)18005 


وستامم8 
م2 )8005 


أأناءتأن) مه اكئا1]00 


وصل حمل الخرج بين الطرف السالب لامداد اللوحة بين الكاتود : 


روتين دخل عند عدم وجود 
تحميل في الذاكرة . 
روتين تستعمل فيه الايعازات الأولية 
المخزونة لإكمال الروتين . 
١‏ مختصر لكلمة «رهغ)80 
١‏ - مختصر للاشارة إلى بداية الشريط الممغنط . 
سطح التحول في مواد شبه الموصلات 
سجل لتحديد العناوين العليا 
والسفل . 
نبضات طويلة تفصل بينها مسافات فصيرة . 
١‏ فرع تغيبر الدالة أو البرنامج 
؟ - القفز من تتابع تنفيذ اله لتعليمات . 
“ - تتابع تعليمات تنفيذا لأمر قرار . 
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1.0201 مرة 58005 


عمتادام ]1 مدنادامن8 


120 


8010 


"تعأوزعع ]1 إسملصسو8 


ع 130 


طعصة ]1 


أسلو ب اختيار العملية التالية وستطع مم8 


أمر منطقي مشروط أو غير مشرو ط 00 0ل تااكض] لاأعموم8 
جمع أكثز من موصلين فى أسلوط اعمومظ 


شبكة كهر بائية . 
تعطل كامل للدائرة الكهر بائية انا 


نقطة إيقاف الكومبيوتر أسلدم علوء 8 
مفتاح يدوي يتحكم بالتغشيل طع كرك استوط لوعمر8 


المشروط عند نقاط الايقاف . 
سجل ب ٠.‏ دواع 1-1 
أن انتم كانه رين كلد مذك امو كيدل مقن نن ناب 
الكومبيوتر . 
؟ - سجل لكلمات الفهرس . 
سجل تمديد للمركم خلال عمليات الضرب والقسمة . 


وحدة منع المتغير من تجاوز ع الصا عوللسظ 
حدود معيلة . 

نظام القرص الخاص بذاكرة الفقاقيع )و5 عاأعودة) عاططيسظ 
الممغنطة للمعلومات : 

أقراص صغيرة بمغنطة لتخزين المعلومات ‏ - دمص ١1‏ عاططباظ 

سجل ازاحة يستخدم أقراص عع أكزعع 12 التطكى عاططيا8 
صغيرة نمغلطة يمكن تحر يكها بالتتابع ' 

عنصر تخزين للمعلومات اع لع 


سجل ازاحة ينقل المعلومات ععتللء 6 علممعتمظ أعاعسظ 
من مرحلة إلى أخرى . 


موقع تخزين مؤقت للمعلومات دنا 
مكثف لكبح الفولتية المندفعة "دنع همه مع لابق 


رفوف الكتب 


بطاقة التخز ب ين المؤقت للمعلو مات ل رع س8 


دائرة عزل بين دائرتي تدوير اننع سان مك8 
- عنصر تزامني بين شكلى تخزين 50128 “رع لأناظ 

" - جهاز تخزين مؤقت للمعلومات . 

١-خطأ‏ في البرنامج ع8 

؟ ‏ دالة غير منتظرة تصدر عن كومبيوتر . 

رقع لتصحيح الخطأ وعاءغه< ود 

قناة تحويل تحت سطح شبه المو 1 اعصصمط©) لعتسسظ 

3 قطع أوراق الطبع المتواصل إلى نا 
صفحات منفصلة . 

1" تتابع للاشارات المحسوية كوحدة واحدة . 

مضخم التفجر تدع 16 أادرسة امسق 
ا الذي يتمص ورجهجاز الللفزيعون الملون النبض المتفجر عن 

١‏ - موصل كهر بائي بين أجزاء نظام كومبيوتر كا 

؟ ‏ مسار نقل المعلومات من مصادر مختلفة . 

إشارة بتوفر موصل العنوان لمصونك عاطماتهدة مدق 

دائرة الموصل العمومي الدء ع0 مد 
جموعة من الدوائر تؤمن مسار توصيل بين جهازين أو أكثر . 

دورات نقل كلمات المعطيات كلع ز0) ونا 

دائرة متكاملة لتسهيل الانتقال الملائم ع جتسرط] عدظ 
إلى وحدة معالحة المعلومات المركزية . 

خطوط الاتصال فى الكومبيوتر المصغر وعسأ] دن 

١‏ لوحة نحكم بتوصيل واد والسدم 35161 ]1 داق 

' جهاز نحكم بعمليات ذ نقل المعلومات‎  " 
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عداد برنامج عمليات نقل المعلومات 1 نا00) تسقعووعط دداخ 


إشارات الموصل الكهر بائى دقع 1ك دناق 


عنصر تابع في خط عمليات نقل المعلومات 51297 عاق 

نظام من المسارات لتسريع انسياب المعطيات تدع از كناظا 

ثمر جانبي يسري عبره التيار حول وكدم رق 
دائرة بدلا من السريان عبرها . 

مجموعة من وحدات المعلومات يننا 
تشمل عادة م وحدة معلومات تمثل عميزاً لهذا أو رقمين عدديين : 

عناوين مجموعة من وحدات المعلومات وعوو4001 عار 

مناولة مجموعات من وحدات المعلومات مله أنامتصه81 عار 

تخصيص شقوق زمنية لمحموعات عست ام تسح عارم 
وحدات المعلومات . 

بند موجه بواسطة مجموعة من وحدات ل 0 ابرق 


المعلومات . 
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ع( 
0 


لغة سي حك ا كل 
لغة راقية للبرمجة صممت للحصول على وقت التشغيل الأفضل والحجم 
الأنسب والكفاية الأعلى طورتها مختبرات بل . 

ذاكرة مؤقتة للمعلومات عطعو0 

ذاكرة تخز ن فقط المعطيات التي تامس ]8 عطعو0 
يحتاج إليها الكومبيوتر المصغر في أسرع وقت . 


لغة بريحة عامة الأغر اض عتةتطععلة لهسم نووت همه بلذ): 


1] 


تستعمل في أنظمة الكومبيوتر التي يشترك فيها ععدة مستعملين يتقاسمون وقت 


'تشضلها 
2 3 


حاسب.: مغهاتعلة0) 
بئية الحجاسب تناع نااك رمأف اتعلة) 
معايرة دمو ءطتلة0) 
دقة المعايرة ويعبر عنها (عمتععة ممتامسطتله' 
عادة كنسبة من الخطأ 
منحنى المعايرة انان دمتعه عطتلة0) 
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أمر نقل التحكم إلى روتين فرعي 
ايعازات ضر ورية لأمر نقل التحكم 
إلى روتين آخر . 
ايعاز برنامج يأمر بنقل أمر 
التحكم إلى روتين آخر . 
إشارة الكاميرا 
إشارة الخرج التي تصدر عن كاميرا تلفزيونية . 
إشعاعات تتكون من ايونات موجبة 
ناتجة عن الكتر ود الأنود . 
إلغاء 
١‏ - رمز تحكم يشير إلى أن 
المعطيات المرافقة خاطئة . 
؟ - رمز بإلغاء التحكم : 
وحدة الشدة الضوئية 
المواسعة 


خاصية تسمح بتخزين الشحنات المنفصلة كهربائياً . 


إقرن المواسعة 

نقل طاقة تيار متردد بين دائرتين بواسطة مكثف . 
تغذية الطاقة رجوعاً من خرج 

إلى دخل مضخم عبر مكثف . 
مفاعلة سعوية 


مكثف 


لله 


ععلعناوء5 عسطتللة) 


0ع تا الو 


أمسوأك مع سرد 


35 لقدصة) 


اععصهة0 


11 أع ع0 


00 


00 


كللأمنهن) ععسمماعدمة) 


كاعقطلعع]1 جالع وم 


ععمقاعوع ]1 ع نانع دمة0) 


0201 


جزء سالب مكون لدائرة الكترونية يتكون من الكترودين من المعدن 
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الس الل للل_ب_ سس 


منطقة تخزين المكنئف 5028 0م02 
١‏ - جهاز يخزن وحدة معلومات رقمية أو فولتية تقارنية من خلال شحن 
المكثف . 
؟ ‏ جهاز تخزين يستخدم خصائص المواسعة التي تملكها المواد لتخزين 
المعطيات . 
سعة . قدرة جعومة0 
١‏ - عدد وحدات المعلومات الذي يتمكن جهاز التخزين في كومبيوتر من 
استيعابها . . 
" - حدود الأعداد التى يتمكن سجل معين من معالجتها . 
قسم ال منخصة الذي يشغل الشريط واكم 
استعمال مسجل بورق كار بو ن للحصول كستلضمعع 1 موطعيو0 
على المعطيات . 
بطاقة و0 
واسطة تخرين للمعلومات تكون عادة من ورق بقياس لاما ا هم ملم 7 
مجموعات توصيل الدائرة المطبوعة عسمامءاعد8 ووع400 ترد : 
لتخصيص العناوين لكل بطاقة معلومات . 
قفص البطاقات ع0 لو 
. وحدة تسمح بتركيب بطاقات الدائرة المطبوعة بدون الحاجة إلى تمديد 
أسلاك . 
مجموعة رموز البطاقة التى تمثل 000 0و0 
الأحرف أو الأعداد . 
مجموعة من البطاقات المثقبة خاعء1 لمعو 
جهاز ترميز وقراءة الرموز عم لجو 


الموجودة على البطاقة 5 
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تمدد البطاقة ع 0و0 


يستعمل لتمديد أية معلومات موجودة على البطاقة خارج قفص البطاقات 
لتسهيل الوصول إليها . 


الوجه المطبوع من بطاقة مثقبة ع2 لسو 
الية تغذية البطاقة في نظام لع" و0 

البطاقات المثقوبة 
حقل البطاقة لم0 


الأعمدة الثابتة على بطاقة مثقبة الخاصة لإدخال معلومات البرنامج 
الفرعي عليها . 


صورة البطاقة 1526 ه00 
تمثيل دقيق محزون لكافة الرموز الموجودة على بطاقة مثقبة . 

برنامج فرعي لتحميل البطاقات المثقبة مآ عرد 

وحدات تعمل بالبطاقات المثقبة ج100 00 

خلية ضوئية تولد الاشارات من معط لسدن 
الثقوب الموجودة فى بطاقة مشقبة . 

مكنة تثقيب البطاقات 1 طعصسط للعو 

منطقة تخزين مؤقتة لاحتواء تع كنظ اعصسظ لمو0 
إشارات التحكم الصادرة عن جهاز معالجة مركزي للمعطيات : 

جهاز قراءة البطاقات من الثقوب 130 0و0 


الموجودة في بطاقة مثقبة وترجمة الممطيات التي تمثلها الثقوب إلى نبضات 
كهر بائية . 


نظام كومبيوتر يكون فيها الجهاز مس و5 0:0©) 
الملحق للدخل جهاز قراءة البطاقات والجهاز الملحق للخرج هو الطابعة . 
جهار يكتب على شكل ع0 17معع ]1 عمه1' -عتاأعصع 20-10-31 


سجلات منطقية المعطيات التي يقرأها من البطاقات اللمثقبة . 
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رفوف الكتب 


مدقق البطاقات 


0320-10-1 عمه‎ ٠ نقل معطيات البطاقة المثقبة‎ - ١ 
. إلى شريط ورقي‎ 

" - النقل المبرمج لمعطيات البطاقة المثقبة إلى شريط ممغنط . 

مسار البطاقة عله 0و0 
آلية نقل البطاقات من المخزن إلى التوضيب . 

معتلنت ٠‏ لون 
١‏ آلة البطاقات المثقبة التى تدقق بدقة المعطيات على البطاقات المثقبة 
بمقارنتها مع مستند يحتوي على هذه المعطيات : 

ٍِ ع 

5 الشخص المسؤول عن التحقق من دقة البطاقات‎ ١0 

١‏ - جزيء كالالكترون يشكل تحركه سريان التيار تنانلف 

" - ايون يشكل تحركه سريان التيار . 

. الناقل . الحامل‎  * 


تعديل أو ضبط أو تحويل عدون معتريوت6 
موجة حاملة . 

تردد الموجة الحاملة لع دوع 1 ماعو 

إشارة الموجة الحاملة لمسوزد معتسد0 

إحمالي الانحراف للموجة الحاملة 0 وق 

نقل بتيار حامل لكك سكسم معتسسة) 

الموجة الحاملة اق 
الموجة التي تعمل كواسطة لنقل المعلومات المسلطة عليها ( التضمين ) . 

١‏ - نقل ناتج رقمين أو أكثر تعيلف 

؟ - نبضة تمثل العملية الحسابية التي يتم بموجبها نقل رقم إلى العمود التالي . 

إشارة اكتمال عملية ا جمع لمسوذك عأعامصسه© رون 

ظام اتصالات نحتل فيه عدة مسعاسترك وسرو0 


تيارات حاملة دائرة واحدة . 
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وقت النقل عستا جسرد0 


الوقت المطلوب لنقل رقم عددي إلى العمود التاالي لجمعه . 


خرطوشة ٠‏ 0310 
حون للفريظ الممفظ: . ش 
نظام أداة الشريط الممغنط لت 5 010 
في جهاز مساعد . 
المراحل الموصولة أو المشغلة بصورة متعاقبة 0520 
أسلو ب نقل مجاميع الأعداد بصورة لإتدون) علمع5ة 0 
نوصيل متعاقب سمتاءعصدهن) على 5ة0 
حاوية للشريط الممغنط و03 
اختبار وظائف جهاز التحكم عنأدمضم ةلط عاأأعووة 0 
بحاوية الشريط الممغنط . 
تعطل قام عاته"! عتطمممأمهاة 0 
فئة 0218017 
مجموعة من الأقراص الممغنطة تحتوي على المعلومات التى يربطها استعمال 
ع ٍ 
أشعة الكاثود 135 علمطاة) 
أنبو ب أشعة الكاثود عطنا] نجوخ1 علمطاة © 
منسق لغة سى للبرحة "دع اأمسره 0-0 
خلة 1 لاعم 


: منطقة تخزين لوحدة معلومات تكون عادة رمزاً أو كلمة‎ - ١ 

" - موقع يحدده العنوان بالكامل أو جزئيا يملك مقدرة على التخزين . 
المعالحة المركزية للمعطيات كسلودععوع قأه لعدتلة تامعن 
رحدة معاللة مركزية للمعطيات اتنا وستدوععوءط لوامء0) 
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رفوف الكتب 


مكثفات خزفية مالع همه عتسومء 0 
قطعة الورق الناتجة عن تثقيب البطاقات 0 
شريط ورقى تقوب ينا يوز يوني عم12' 5دوء01801) 
سلسلة متفط6 
ملفات مترابطة للمعلومات وع1؟! لعستفقط6 
نظام لتخزين السجلات المترابطة عستصتمط 
مجموعة من المعطيات منسقة بحيث أكتنآ ستقط0) 
يكون لكل بند منها عنوان البند التالي . 
طابعة سلسلية 0 عغستعرط متفطة 
طابعة سريعة العمل تحمل أحرف الطباعة على سلسلة دوارة . 
عرض أسماء مواقع التخزين التي تبدلت نتيجة فعل معين . سس ععمصقطن) 
تغيير التحكم ماده" أه عوسقط6 


توقف منطقي لتنفيذ عمل معين . 

سجل التغيير ع6 ععسقط © 
سجل يغير المعلومات في سجل رئيسي . 

قناة اعمسسمط6 
١‏ - قسم من ذاكرة التخزين يستطيع جهاز القراءة الوصول إليه . 
؟ - مسار ترسل عبره إشارات المعطيات . 
٠"‏ دائرة فرعية في نظام كبير . 


؛ - شريط أو ملف . 
مهايىء الأقنية "ءافلخ اعمسقطن 
الو سع الأقصى لدائر 5 النقل 'إأنعهمةن) اعمصفطة 


١‏ العدد الأقصى للأرقام الثنائية التي يمكن معالجتها في كل قناة خلال 


وحدة زمنية محددة . 
١‏ - المعدل الأقصى لنقل المعلومات عبر قناة معينة . 
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00093 


المباعدة بين أقنية الاتصالات دنه سدم 5 أعمسقط©) 
ويعبر عنها بالكيلو هرتز . 

تبادل أقنية الاتصالات أكنطك أعمسمقط) 

وصلة بين قناة وقناة أخر ىَ -اعمسفط6 


0ع تحر ') اعسسقط -0) 


أداة كالمهايىء مثلاً تستخدم لنقل المعطيات بسرعة بين قناتين لجهازي 


فصل ع0 
قسم برامج ذاتي الاحتواء . 
إشارة رمزية ع0 


+١‏ -أحد العناصر الذي يمكن ترتيبه مع عناصر أخرى للتعبير عن 
معلومات وتكون عادة إما على شكل يفهمه الإنسان أو على شكل يفهمه 
الكومبيوتر . 


كثافة الإشارات الرمزية إاأقصع[ معاعهقط 60 
عدد الإشارات الرمزية التي يمكن تخزينبا في طول معين من الشريط 
الفط 1 

تعبئة الإشارات الرمزية لل عه م0 

كومبيوتر يمكن فيه إعطاء اق 
عناوين مواقع تخزين الإشارات الرمزية . 

جهاز لخر 4 الكومبيوتر يطبع وفق سعط ماعو رودن 
أسلوب طابعة اعتيادية . 

جهاز تحويل المعطيات المقروءة إلى عع لمع اعم م0 
لغة يفهمها الكومبيوتر . 

مقدرة الكو مبيوتر في قراءة وتحديد لام تمع مع 1 معاعه مقط 


هوية وترميز الإشارات المطبوعة . 


رفوف الكتب 


اكتشاف الإشارات الرمزية بواسطة تتكس 5 معاع هقط 
دخل الكومبيوتر . 

إشارة تمديد تتابع 

حبل الإشارات مساك «عاعة سقط 
١‏ مجموعة من الإشارات الرمزية منسقة في ترتيب ذي بعد واحد . 


ساعالتطك م«عاعه عمط 


؟ ‏ تتابع إشارات رمزية مترابطة . 


شحنة كهر بائية 01116 

عنصر دائرة الكتر ونية دقيق ععارء1 لع اميه عمق 
ها 

ذا كرة تستعمل عناصر دائرة ع1 ععتوعط لعامياه0) عع قطن 


الكتر ونية دقيقة . 


تستطيع عادة تخزين عدد هائل من وحدات المعلومات نظراً لصغر هذه 


العناصر . 
ل 
جهاز أو دائرة شحن المكثف بالطاقة 0 
الغلق والفتح السريعان في مرحَل نلف 
التأكد من دقة المعطيات ع6 
ر ثم ثنائى للكشف أذظ معط 
إشارة كشف نوالا ععط0) 


' تتكون من رقم عشري ينقل مع كلمة تستعملها الآلة تستطيع الافادة عن 
وضع الأرقام العشرية الأخرى التي تكوّن الكلمة . 


مؤشر الانذار ماق نلصآ امعط 

برنامج تحليل لكشف الأخطاء سد رموعط عسأعلءعط©) 
الموجودة 6 بر نامج آخر 1 

نقطة المراجعة غصتوط علعع © 

إجراءات نقطة المراجعة قاد 1 لصة استوظ لاععط 6 
وإعادة بدء التشغيل . كع نالع 0م28 
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مسألة اختبارية حر لطوعط عزعع د 


سجل ذاكرة مؤقت للمعلومات المراد «أكزوء 2 عاعع © 
منها اختبار التتائج . 


مفتاح إعادة ضبط الية لعكلا أعو 1 عع 
اكتشاف الخطأ . 

سر نامج فر عي خاص للتأكد من ْ عصتكسه8] ماععت 
صحة عمل البرنامج أو الكومبيوتر . 

شريحة شبه موصلة 1 


قطعة صغيرة من مادة شبه موصلة تطبع عليها مكونات الكترونية جهرية 
لتشكل دائرة واحدة أو أكثر . 


مكثف مصغر مكون على شريحة «مان ممة© ولط 
شبه موصلة . 

شكل وأبعاد الترانز يمستور 0 أ تناع كمه ععلع2 ولط 
المصنوع من أكسيد المعدن . 

مسمار انتقاء أولى علطقمظ مرتط©) 

جهاز دقيق لمعالحة المعلومات تمدوعع0 2 ون 111 متنطع 
يستخدم شبه موصل سيليكوني واحد . 

بوابة دخل تمنع دخول أو أناصسآ أععاء ك-صتط) 
خروج المعطيات من وإلى دائرة متكاملة 

إشارة مشطورة امدئنك لعمرممط©) 

دائرة كهر بائية مترابطة اللفياف 

سعة الدائرة نمه السع ع6 
( تقاس بعدد وحدات المعلومات لدائرة مطبوعة ) . 

لوحة دائرة مطبوعة تحتوي مكونات ةن النع عت 


الكترونية . 
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خفض التلوث فى الإنشاء مستعااء0 المعم0 
البللوري للرقاقة . ش 


تحدد الدائرة عاتساآ البسعم6 
بمنع التحرك الكهربائي للمتغير استناداً إلى معطيات محددة . 
ضصجيج يصل إلى جهاز استلام حل لشاف 


بصورة كهر بائية . 
مستوى الضجيج 6 نظام إرسال اءناعآ عكزملة أتدء م0 
قيم الكميات المادية لعناصر الدائرة وتتعاع مروعوط الناع 0 
إسقاط دائرى » صوناءء زوعرط تنوانت6©1 


إزاحة دائر به اكتطك دانع 


التيار الساري في دائرة كهر بائية أصع سن عمنغدابععك 
سجل تؤخذ منه الأر قام الثنائية ش تعأولعع 1 عسمتتقابه 1 
من مواقع التخزين في أحد طرفيه وتعاد إلى مواقع التخزين في الطرف الآخر . 
أداة تخز ين للمعلومات المعاد تدويرها 5025 عستأملناء 1 
ضبط الدائرة عند مستوى محدد التاق 
صمام ثنائي لتثبيت الفولتية 100 عستم ةا 
لغة راقية للكومبيوتر ا 
إخلاء انك اف 


إعادة الذاكرة إلى حالة الفراغ . 


فرجة خلوص بين قطبى مغنطيس مه ععموعو1 © 
0 


ساعة التوقيت كا010) 
إشارات خاضعة لساعة توقيت كلقصئذك 0عع1ء10 © 
ترددية نبضات برج ة عمليات إعمعسوعم"! عاع10© 
الكومبيوتر . 
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سلس لس _ سي 


مولد إشارات التزامن 

عداد ساعي 

المعدل الزمني لإصدار النبضات من 
جهاز التوقيت . 

دائرة كهر بائية متواصلة يستطيع التيار 
السريان فيها بدون توقف . 

١‏ - دائرة ذات حلقة مقفلة 


. مجموعة من التعليمات المكررة إلى ما لا نهاية‎ - ١ 


نظام التحكم بالتغذية المرتدة 


07لا عد 6 علع10 0 
تعا11 علء10 0 

07) عض 6) عكلناظط-اع10 6 
ل ا ا اق 


أتناء1ن) 010560 


م1.00 0010560 


لاء 55 ممم1.0-لء0105) 


روتين يتم إدخاله بالتر ابط عصتاسه1 1050 
الأساسي مع روتين رئيسي . 

روتين فر عي غير مخزون في عستاناهطسك لع105 0 
المسار الر ئيسي للروتين . 

ختصر 0:10 لآهاء1ة لإسماسعصي ممه 2 13105 
لشبه موصل متمم من أكسيد المعدن . 0101م تصوع5 

دوائر متكاملة تستخدم شبه موصلات كانسه ع 6013105 
نتممة مصنوعة من أكسيد المعدن . 

تخانة الطلية المغنطيسية المفروشة على دع هكاء نط وستاةه©) 

شريط أساسى . 

كبل ذو موصلين متحدي المحور عاطةن) امتجةق-ون0 

لغة كوبول 600801 
لغة لمعالجة المعطيات تستخدم كلمات اللغة الانكليزية . 

تنسيق في تتابع محدد. )0113 
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600 مجموعة من الرموز للاتصالاات‎ - ١ 
. ؟-ايعازات مرمزة‎ 


رَ قم عشرى أأعاطا أقسلنء2 00060 
يعبر عله بالصفر وبالعدد 5 

إشارات رمزية تضاف إلى رسالة وعاءعة قطن وستاءء علط ع000) 
لتحديد كيفية ومكان إرساطها . 

عناصر مرمزة كأصسعص 1" 0000 
وحدات المعلومات التي تكون إشارة رمزية : 

ايعاز لبرنامج مكتوب للكومبيوتر >" وعصتاعء00© 

المرمز 000 

. الآلة التى ترسل إشارات مرمزة‎ - ١ 

قسم الايعاز في موقع تخزين أماعصرعء5 0006 
برتبط بموضوع معين . 

التر ميز 6008 

كتابة الايعازات لكومبيوتر رقمي . 

صحيفة الترميز ع5 عسذله © 
استمارة تكتب عليها ايعازات البرامج قبل ادخاها . 

معامل التضخيم متاق تلتاوسة آه اسع كعقاء0 0 

لإشعاع اتجاهى مترابط ل ف 


مضخم التطابق ع قلنامسة ععسعلعمته 6 
مضخم يعطي إشارة خرج فقط عند حدوث إشارتي دخل أو أكثر في وقت 
متزامن . 

دائرة التطابق السع عن ععمع لع مم0 

التضمين . التراص دونع مسره 0 
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اح سأب_._ب_ا_ حت لسسع ممه ع 


جمع اع 0011 
قسم من برنامج كومبيوتر ينسّق الأقسام الملجمعة بغية تحميلها في 


الكومبيوتر . 


منطقية التتابع عتوم.آ لهسم تأمستطسره 6 

نظام ترميز للاشار ات البصرية )12 امطصصوك لعستطسو 

دائر أو جهاز مزج غتلف #عستطسو©6 
الإشارات بغية تشكيل إشارة جديدة . 

0 نبضة أو إشارة أمر لسمسطصره‎ - ١ 

؟ - جزء من بطاقة تعليمات تحدد العملية المطلوب تنفيذها . 

إلغة تجارية ةنا هآ لمعن سسرو 
لغة.كومبيوتر للاستعمالات التجارية . 

تعليق ‏ ملاحظة تفسيرية 0011 

منطقة في الذاكرة لتمرير المعطيات بين البرامج 001011 

موقع تخز ين تستخدمه برامج متعددة معن 010 لتتتررو © 

بر امج مشاعة 50111521 031213013 

كو مبيوتر بجمع مع ناسخات 5زوددعع0 © 1020| مستاقء تسنا حرو © 
وو سائل اتصالات . 

قناة الاتصال لعسصقطن) سمتاق تمستسسرو»6 
قناة لنقل المعطيات بين محطة نهائية بعيدة ونظام كومبيوتر مركزي . 

إشارة رمزية تحدد العملية عع قطن [معغدمن) سمتادء أسناسصرو6 
المطلوب إجرائها . 

دائرة أو جه التداخل للاتصالاات أتناءعان) عع دعاس[ سمتاف تسسسصوو0 

أداة تجميع الإشارات ععانء ]1 امعخصه0) متاق أ اسسوم 
والتحكم بالإرسال . 

مراقب الاتصالاات «مغتصه81 كسمتاد تمسسحدوم 
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إيعاز الاتصال امع مع 53 سمتاهء تاسمه © 
يؤمن الأمر إلى البرنامج الرئيسي لاستدعاء البرامج الفرعية وإعادتها إلى 
الذاكرة . 


إشارة رمزية 7١0‏ ممتادء أسستسصره 6 

نبضة التبديل 15لا “1201 نا تتتت0) 

مغير تمديد وتقليص تعاناء كده0) وستلسدمسره 6 

لوحة مفاتيح كهر بائية مساعدة تشغل عن بعد . عسوو روعكآ مامتسعمسرو6 

مقارنة عنقم 00 
اختبار العلاقة على كميتين لتحديد سعتيههما النسبيتين . 

26 

مقارنة المعطيات 8 قم 00 

متوافق علط مره 

التوافق باتاتطتةمسصره6) 
الظرف المتعلق بكومبيوترين يعملان وفق نفس البرنامج بدون ضرورة 
تعديله . 

وقت التصنيف عس سمه لتمسة 6 

نظام ترميز الى عر لتمصده © 
يسمح بترجمة البرامج المكتوبة بلغة راقية إلى لغة يفهمها الكومبيوتر . 

لغات راقية 85 ناعطق آ "ع اتمصره) 

روتين تنسيق عصتاناه] عمتلتمسه) 
يسمح للكومبيوتر ببناء برنامج بغية حل مسألة معينة . 

إناتج طر خ عدد من اخر أسعصى امسره 6 

شبه موصلات متممة 0200 لهاع81 سسماسعص امسم0 
من أكسيد المعدن' . معن لمع ع5 

عملية متممة م0 لف 


عملية متممة تكون عكس نتيحة العملية الأول أو الأساسية. 
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معامل منطقى متمم 1201م 0) نودم اسع صر أصصره © 


دائرة منطقية تؤمن نبضة خرج دع معصع اسه 
عند عدم وجود نبضة دخل والعكس بالعكس . 
عملية تامة ده هعم 0 عأعامدده © 


العملية التي تشمل الحصول على المعامل من الذاكرة وتنفيذ العملية 
المطلوبة وإعادة المعامل الناتج إلى التخزين في الذاكرة والحصول على 


الايعاز التالي . 
أسلو ب لإنتاج الذاكرات بصورة اشر 42 "تماممتظ ع اسه 
المتغيرات المركبة و لطقاعية ١‏ عع اده 
جزء مكوّن - ايخللاا لتاق 
أحد الأقسام الوظيفية الأساسية في نظام فرعي . 
كبل بقلوب متعددة ومختلفة الأنو اع عاطهقن) عاأزؤممسره © 
عنصر منطقى مركب اماعصعل؟1 ادعزعم,آ لسسممسده 6 
يؤمن ع من مدخلات عديلة ٠.‏ 
حاسب الى ( كومبيوتر ) لتلللنا تايف 
كومبيوتر يستايدء الأدوات : سئزوء12 لع0 1خ تع انمره 
البصرية والرموز الخطية . 
تعليم بواسطة الكومبيوتر لملاء ناكس] لعأكزوئخ ع ابام مره © 
نظام التر ميز للكومبيوتر 000 عع انا مصره © 
نظام تو صيل للع ك5 كمو لاق تسنااسحصرهة) معأ مسرم 
بين كومبيونر وكومبيوتر آخر . 
لغة تستعمل ع2 ناعطق آ لطع ل دع جرع لم1 عع ) سامرسرو 6 
في أي كومبيوتر مصغر مجهز بنظام الي . 
معالحة مجموعة من العمليات لإنتاج اناغ عع انام زه © 


الخرج المطلوب : 
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وحدة معلومات قابلة للتخزين ده ١1‏ ملعأ بامصره © 


في موقع واحد من الكومبيوتر . 


ربط أو توحيد عع م00 
التحكم بالتشغيل المتزامن أمناسصهن) وستتدععم0 غمص :سعمم0 
مكثف تعكطء 0ه © 
ايعاز نقل شرطى اعسفرظ حسمن نلمم0) 
مجموعة رموز اتعادات النقل الشرطى ع000) لقصمننلهه0) 
انتقال شر طي من ايعاز إلى آخر ١‏ مسال لمسمنغتلمه6 


ايعاز يسبب تو قف البر نامج ل ا زنك لقصهتات مومع 


عند حدوث ظرف معين . 


مجموعة الرموز التى تمثل نتائج 0005 دمأ ل مم0 
العملية السابقة . 

الايصالية الكهر بائية ووحدتها هى سيمنس عع ماع نل مه 

خطأ تو صيلٍ : "ك1 ماع س 0و6 
الخطأ الذي تسببه ايصالية الحرارة بين المجس ومنصة التركيب . 

) مادة موصلة للكهر باء ماعن هده‎ - ١ 

البجلكمرسل ل كر سؤزه اشر يوي 

نظام الكومبيوتر ل 1ق 

حالة جهوزية الكومبيوتر لتنفيذ 52 دمأعه سج دده 
برنامج معين . 

احتقان نوع 00 

عملية منطقية « اند ») املاع ددن زجده) 

علبة وصل الأسلاك الكهر بائية 803 عستاعع سوه 

الوقت المستغرق ف التوصيل عست مستاءععصده0) 

موصل "رماع تمه 6 
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قسم نظام الكومبيوتر الحاوي على 
مفاتيح التحكم : 
١‏ - قيمة ثابتة 
" - بنود المعطيات التي تظل بدون تغيير في كل عملية . 
: منطقة في الذاكرة لتخزين 
القيم الثابتة . 
تيار ثابت الشدة 
لا يتغير خلال سريانه عبر مقاومة متغيرة . 
ايعاز لبرنامج كومبيوتر يولد تأثيرا 
أداة تحويل التلامس إلى رموز 
رقمية للعرض المرئي . 
التيار أو الفولتية أو الطاقة 


601501 


001 


دععرذ السماكم 0 


© 01512111 11 
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12001 اماد 


كسلا أعمامه0) 


القصوى المحددة لمجموعة معينة من الملامسات : 


وحدة مراقبة وتحويل تلامسات 
إلى رموز رقمية . 
مفتاح نلامس لوصل أو قطع 
دائرة كهر بائية . 
منطقة التلامس 
مواقع تخزين يعرف ٍ 
عليها وفقا لمحتوياتها بدلا من عنوان . 
المحتويات 
المعلومات المختزنة في ذاكرة الوصول العشوائي . 
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ع1د5100 عدررعك5 اعقاوو © 


لطع )الك أع دام 


00 أعهة اد 


لإلامتطء 801 عأطوووء 00 أمعغمو6 


نت اق 
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ا التحكم في طلب الإرسال منص م0 

. التنافس للوصول إلى نفس المصدر في وقت واحد‎ - ١ 

إيقاف عند حالة طارئة أمنا اطع هآ تزعسمععس ده 

المحاكاة المتواصلة للمتغيرات مله أنتساك كنم نستامه6 

أليات التحكم امعصه60 
أجهزة الكومبيوتر التي تنفذ الايعازات بتسلسل منسق وتفسرها وتطبق 
الاشارات الملائمة . 


وحدات لمعلومات التحكم كازظ امعاصه©) 


كثلة الد علعماظ8 اده 

الموصل 00 مي للتحكم بعمليات كنا اودوع" 
نظام الكومبيوتر . 

بطاقة التحكم لعسةن) امعاصه 6 
تحتوي على معطيات الدخل لبرنامج عام . 

تميزات التحكم وتاعاعة تقطن امنتاضه©) 

دائرة التحكم انستم أن امعامه) 
تنفد الايعازات بتتابع ملاثم . 

كو مبيوتر تحكمي اع أ نامحم0©) أمننامصه © 


كومبيوتر تولد فيه عملية خاضعة للتحكم إشارات إلى الكومبيوتر الرئيسي 
الذي يعطي بدوره إشارات من عنده للتحكم بالعملية 5 


نصة اليك عامكصهن) أوعاده) 
أداة تسحيا موقع تخز ين كلمة الايعاز اعأتنا0ن) أمعطصه) 
معطيات | لتحكم انمه 


حقل التحكم لاع أده 
موقع ثابت توضع فيه معلومات التحكم بصورة متتابعة 5 


ايعازات التحكم كصامتاء ساكصآ أمعامده 6 
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متسس يح ل ع ا ا ا ا ا 00 


لغة التح> لآ أو اده . 
مجموعة الايعازات التي يضعها المشغل أو المبرمج للتحكم بتشغيل برنامج 
أو تشغيل الأجهزة الملحقة بنظام كومبيوتر . 


جهاز التحكم ع1 امامو 

نظام التحكم صع 55 عستلام هده 
يكون عادة نظام تحكم بالتغذية المرتدة . 

وحدة خرج التحكم 510001 أنصات0 اأمغومن 


وحلة تخزن أوامر الكومبيوتر وتحولما إلى إشارات تستعمل لأغراض 
التحكم . 


لوحة التحكم اعصوط© اأمتعوم) 
تضم مجموعة من نهايات التوصيل توجه عمل الكومبيوتر , 


بر نامج عمليات التحكم سمعرووعط أمعطدهو 0 
ذاكرة مقروءة فقط لإلامصصع 81 نولم لدع لوصوم 


57 تستعمم لفك رموز منطقية التحكم 5 


سجل التحكم تتعأكلوء 1 امعطصمع ش 
السجل الذي يختزن عنوان الايعاز الثالي في البرنامج المشغل . 


تتابع أو لى للايعازات ضمن بر نامج امتاعع5 امعاصم 6 
تنسيق انتقاء الايعازات الخاصة بالتحكم عع نوع 5 أمخطمم0 
جهاز يحتوي على مواقع نخرين كاعة)5 امعاده © 


يستخدم لتنفيذ العمليات الحسابية والمساعدة في تخصيص الذاكرة إلى البراممج 
والتحكم بالعمليات الداخلية . 


ايعاز تحكم في لغة برمجة أتع سسع اه 5 امورو 
ايعاز يأمر باتخاذ عمل معين مرتبط بظرف محدد . 
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وحدة التحكم اسن امعصو6) 
المرمزة ويرسل الإشارات الملائمة إلى أقسام الكومبيوتر الأخرى بغية تنفيذ 


الايعازات . 

مجموعة وحدات معلومات مختزنة في 100 امعطصم 0 
ذاكرة الكومبيوتر تستعمل لأداء وظيفة نحكم : 

نظام ترميز الى يخبر المشسغل عع اتصصصه©) لمسم تدك كده) 


عم إذا كان كل ايعاز تم إدخاله في الكومييوتر صا حاً أم لا وعما إذا كان بإمكان 
المشغل أو المبرمج الانتقال إلى الايعاز التالي . 
نمط الاتصال المباشر مع الآلة 8100 لمسمتاوكس كمه 
لغة التحدث ع8 ةنع صق رآ لقصم تدك م0 0) 
لغة تستعمل الأحرف الانكليزية لتسهيل الاتصال بين الكومبيوتر 
ومستعمله . لغة يازيك هي إحدى هذه اللغات . 
التغيير ملكت لم00 
تغيير ملف كومبيوتر إلى شكل آخر وتحويله ربما إلى واسطة تخزين مختلفة 
مثلاً من الشريط إلى الذاكرة الداخلية . 
أداة لتغيير المعطيات ععزء 12 سملو كمون 
تغير المعطيات من شكل إلى آخر بدون تغيير هذه المعطيات أو محتواها . 


بر نامج تغيير المعطيات سدعووطط متكي لم0 
١‏ الوقت اللازم لاجراء التغيير عحس]” مسمتوى كمه 
؟ ‏ الوقت الذي يستغرقه الكومبيوتر في قراءة كافة الأرقام الثنائية في كلمة مرمزة 

تغيير المعلومات من قاعدة اعداد إلى أخرى 5 امتتنيلافق 
مغير ٠»‏ ميدل نيلات 


دائرة أو جهاز يغير المعطيات التقارنية إلى معطيات رقمية أو العكس 
بالعكس . 
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اح جح جص سس سس ل ا ا د 2 ا ا ا ا 
١‏ - نص مكتوب أو مطبوع إم00) 
؟ - استنساخ المعلومات في جهاز تخزين . 


خرن محتوى الذاكرة الثانوية فى مصتس8 ععرون6 

ذاكرة تخزين ثانوية لم11 عرو 

وحدة تخزين بقلب مغنطيسى ذات 510128 00 
سرعة عالية . 

بر نامج تنصحيح تت نم20 برمناععم رو © 

إفساد الملل لواش 
تبدل معطيات أو مجموعة رموز نتيجة خطأ في البرنامج أو عطل في الآلة . 

التعداد لتاق 
نسجيل عدد مرات تنفيذ ايعاز أو برنامج فرعي . 

عداد ع0 


5 دائرة تقوم بعد نبضات الدحل‎ - ١ 
؟ - موقم يمكن تحديده بواسطة عدد أولي ويزداد أو ينقص بفعل تأثر عدد‎ 


عشوائى يسلط عليه . 
بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة عد ع0 لعن سيره 
قارن تع انه 0) 
جهاز لتحويل الطاقة بين دائرتين . 
التقارن كستامنه © 
ربط دائرتين أو جهازين لغرض تحويل الطاقة من الواحد إلى الآخر . 
تعطل مفاجىء امو 
فيمة مرجعية للاختبار أو المقارنة 0 


أو التحكم . 
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فولتية حرجة عمالو لدع 6 
الفولتية التي يتأين عندها الغاز . 

مسار المدة الأطول في مشر وع طنوط لمعتات6 
يتطلب إنجازه بأسر ع ما يمكن . 

نظام تخطيط ومراقبة عستتسلعطءك طعوط لقع لور 

١‏ برنامج لترحمة الايعازات من كومبيوتر عاطسعوقة ووه 
إل أخزه: 

. جهاز تجميع يعمل على الة تولد الرموز المطلوبة‎ ١ 

مفتاح توصيل تصالبي مقطروه 2 

مقارنة نتيحة عملية حسابية أو عع 1055-01 
روتين مع النتيجة التي يتم الحصول عليها بطريقة أخرى . 

كتابة بر نامج كومبيوتر مصغر عستا تمسره © ووه 

6005100 -إضافة عدة حقول للمعلومات‎ ١ 


العددية بغية جمعها . 
١‏ - جمع أو طرح الأعداد الموجودة في مختلف حقول البطاقة المثقوبة وإدخال الناتج في 


إضافة أو طرح الأعداد للتثبت من 8 2) 
دقة عملية المعالحة . 
١‏ التداخل بين دائرة وأخرى عألة]” ووم 


؟ ‏ النقل غير المرغوب به للاشارات بين الأنظمة أو بين أقسام نظام معين . 


دائرة ذات سرعة عالية تستخدم أسعص لكآ عتمعهه 0 
الايصالية العالية للمواد العاملة عند أو قرب الصفر المطلق . 


تخزين يعتمد على خواص المواد 50025 عتصععه 0 
التي تصبح عالية الايصالية عند انخفاض درجة حرارتها . 
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مجح يح ا 0 


سجل الايعازات التى 2 
يحري تنفيذها . 
منطقية الترانزيستور غير المشبع عنم هآ 1100 امع سس 
محول التيار تع صم أكسةع 1 امعصي0 
التطابق مع المنحنى المميّر اأتمسصسمكده عصوح 
قاطع دائرة تماق 
علم التحكم الأو توماقي كع نا ع صع و0 
١‏ - دورة كاملة للعملية 0 
؟ - وحدة الوقت الأساسية في جهاز معالحة المعلومات . 
الوقت المحدد لقراءة المعلومات المخز ونة «اتلتطملتوجة عاء و0 
عدّاد الدورات اعأسرهن) عانر0 
١-العدد‏ الاحمالي للدورات الواجب تكرارها ممع نم0 عاعوه0 
؟ -السجل الذي يخزن العدد الاحمالي للدورات الواجب تكرارها . 
تغيير التحكم إلى الدالة التالية اناسع س1 لعلءر0 
إزالة أو إضافة منسقة انط عا و0 
١‏ الفترة المطلوبة لاكتمال دورة واحدة عسل عاءي0 
١‏ - وقت يتكرر بانتظام وبنفس التتابع 1 
الكشف الدائرى كلععط0) عن و0 
نظام الترميز الدائر يِ 000 عنء و0 


نظام ترقيم رقمي ثنائي يلبدل بمقدار وحدة معلومات واحدة عند انتقاله 
من عدد إلى عدد آخر يليه مباشرة . 
نظام ترميز دائر ي عشري 000 لمسعءط عناع و0 
ذاكرة دائرية إمص31 عناء و0 
ذاكرة تخزن باستمرار المعلومات ولكنها لا تسمح بالوصول إليها إلا عند 
مضاعفات فترة زمنية محددة . 
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ا ا ا ا 0ك 


الكشف عن الخطأ المتكرر مأععط© وعسملصسلع ]1 عتكء 03 
بصورة دورية . 

إزاحة دائرية التطذ عتك و0 
إزاحة الأرقام من طرف كلمة وإعادتها إلى الطرف الآخر لها بطريقة 
فزي 

وحدة تخزين يمكن الوصول إليها ووععع 4 عع 510:2 عتكء 03 
فى أوقات محددة ومتباعدة بانتظام . 

مساحة فر اغ على القرص الممغنط عل سا0 

# 
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1) 
0 


سلسلة زهرة الربيع 


مستقطن) وؤلو1 


أسلوب لدكين الاشاراك من وحدة إلى الوحدة المجاورة لها بطريقة 


متسايتيلة : 


إشارة التخميد 

١‏ - معطيات 

؟ - معلومات عددية . 
“ - معلومات أساسية . 


سجل الوصول إلى ذاكرة المعطيات 
نظام الحصول والتحكم بالمعطيات 


ترتيب المعطيات 
جموعة المعطيات 
ملف أساسي للمعطيات 
لا يتغير شكله أو تتغير محتوياته . 
إدارة المعطيات الأساسية 
مجموعة معطيات جاهزة للمعاحة 


5س أمسصسد2] 
أقمئذك عستمدرد«] 


112 


اعأاقاوع 1 ووععع4 12305 

01ه0ن) له دمناتكتسوعة قنور 
لذ:ةا.١|‏ 

علصدظ )122 

12268 295 


للع 2222 ]11 عموظ8 12205 
510 غ12 


رفوف الكتب 


١‏ - سجل مؤقت للمعلومات تعاولعء !1 مكنظ فاوط 
١‏ أداة استلام وإرسال المعلومات على معدلات دخل/ خرج مختلفة . 


التوصيل العمومى للمعطيات كنا 1208 
جهاز نقل المعلومات من وإلى وحدة معالحة المعلومات وتخزين الذاكرة 
والأجهزة الخارجية 5 

خرطوشة خزن المعطيات عل أساسعة © مغو 

خلية المعلومات لاعن منوط 

تجميع المعطيات بصورة متسلسلة عستستمط© مغو 
قناة المعطيات اعمصقط© قأد2 

تحويل رموز المعطيات املو 9م00) 0006 12268 
تغيير الرموز الألفبائية والعددية للمعطيات إلى شكل يقبله الكومبيوتر . 

إرسال المعطيات على أقئية اتصالاات كصه عق أسناستصره) 12265 

وحدة التحكم أنصنآ أمعاده) كسمتاق تمسسصره 5غم12 


بإرسال واستلام المعطيات . 
تدميج المعطيات دمتاعهممره0 مغوططا 
أسلوب لخفض المساحة والكلفة ووقت توليد وإرسال وتخزين المعطيات . 
ضغط المعطيات درولوىء تم مره" ) 12208 
'توفير مساحات التخزين بإلغاء المجالات الفارغة والتكرار غير الضروري 
للمعطيات بغية خفض طؤل السجلات أو مجموعات تخزين المعطيات . 


تصميم تخزين المعطيات معتدءط هغد2 
ترتيب تصميم تخزين المعطيات 0ا0إهآ مولىء1 1242 
رصد المعطيات نل 1316 
عنصر معلومات أمعدمع 11 غ13 
أفهر س عناصر المعلومات و1 اء01آ أسعصع اك 1342 


.١ 01011 . 6‏ الالالالانا// : راطا 


حقل تخزين المعطيات فى الذاكرة 1 21 


ملفات تجميع المعطيات وعالا قوط 

مسار المعطيات خلال معالحتها 110 12348 

نظام تتابع خطوات المعطيات افك :110 مغو 

تُصميم المعطيات أنه 124 
القواعد والأساليب النيي تصف طريقة الاحتفاظ بالمعطيات في ملف أو على 
قرص ممغنط . 

تنسيق وحدات المعلومات على شريط تمغنط وعتدة 1 5313 

١‏ - إنتاج السجلات والتقارير وسنللصد] منوط 

؟" - مناولة المعطيات . 

نظام مناولة المعطيات 55 م منللمة1] دأو[ 

١‏ - دخل المعطيات انامس قأم2 

. معطيات جاهزة للمعالحة‎  " 

سحل تخزين مؤقت اع أدلعع 1 أنام 0 أناصصآ غ122 
لمعطيات الدخل والخرج . 

قناة الاتصالاات علمنآ قكنو1 

جهاز توحيد المعطيات وتحويلها إلى رموز متسلسلة . 1088 1203 

واسطة نقل المعلومات سمستلء81 قنو[ 

جهاز مدخلات فى الكومبيوتر 0 1098 

مسار المعطيات ا طندط ه12 


مسار عمومي لنقل ومعالحة المدخلات والمخرجات , 


١‏ معالحة المعطيات 5طأووعع0م2 غ12 
؟ - إنتاج السجلات والتقارير . 

. إجراء استلام المعلومات وإعطاء نتيجة محددة‎  "' 

؟ - نظام استخدام الكومبيوتر . 
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1868 جهاز معالحة المعلومات امدوعء0 2ط‎ - ١ 
. ؟ - الشخص الذي يقوم بمعالحة المعلومات‎ 


تطهير المعطيات 01 ا 10303 
إزالة الأخطاء بقدر المستطاع . 
معدل التوقيت في الأنظمة المتزامنة 0 مغو 
سجل تخزين مؤقت للمعطيات عأكاوء 2 3و2 
استخر اج المعلومات لوعع اع مغو1]2 
ملف معلومات 123135 
جهاز استقبال الإشارات من جهاز إرسال كلصزة هغة1 
مصدر إرسال إشارات المعطيات ©5011 10203 
١‏ جهاز تخزين المعطيات 56035 1318 
" - عملية تخز ين المعطيات . 
٠‏ جهاز إرسال واستلام المعطيات من كومبيوتر لمصتصصة] منج 
ثقل المخرجات والمدخللات تع أكة :1 1303 
جهاز نحكم بنقل المعطيات لع للم امه «عأمصمم] مأو 
نقل المعطيات من قسم من النظام سوكس تسسكصة 1 8غد12 
إلى قسم اخر . 
وحدة المعطيات نك منود[ 
التحقق من صحة المعطيات مهنا لذلة لا دغوط 
كلمات تمثل المعطيات وليس ايعاز 5ه 12212 
البر نامج . 
نطاق هامد لصدظ لدء15 
نطاق تردد غير مستعمل . 
دائرة هامدة أننه ع لدع[ 
ذاثرة غيب متشطة بالكهرياء". 
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الفترة الزمنية بين انتهاء عمل عست لدع 
وبدء عمل آخر . 


وقت الكومبيوتر الذى لا يمكن عست عاطقغوء12 
تصنيفه بشكل آخر . 
١‏ - البحث عن مصادر الخطأ وإزالتها نط2 


" - تحديد وتصحيح الأخطاء . 
- اكتشاف وتصحيح الأعطال في الكومبيوتر . 


بر نامج يعطى أجو بة دقيقة منتظرة تسونرع20 لعوعناطء12 

ابر نامج اختبار وتعديل محتويات الذاكرة تسفترع 0 عسأععناطاء12 

ايعاز لتحديد أخطاء البر نامج اللعتطاء 51 ع راوع ناطاء12 

عشرى 10620 
مجموعة من ٠١‏ مواقع تخزين في الكومبيوتر . 

مكثف عشرى *ن0أأعهمة") علوع12 
مكثف تتغير قيمته على ٠١‏ خطوات متساوية . 

انحلال إوع12 
انخفاض قيمة كمية معيلة . 

وقت التباطؤ عمس ممتومعاءعء ]1 
الوقت الذي تستغرقه واسطة تخزين في التحرك خلال قراءتها أو إضافة 

معالحة لا مركزية للمعطيات عدأدمععور© مغو[ لعمتلة معءعء ]1 

فرار صسملوءع12 
المئاسية :. 

نقطة اتخاذ القرار عدو مملواعع 12 
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دائرة منطقية لتوحيد الإشارات 


عند الدخل . 


ايعاز باتخاذ قرار 


ايعاز لمقارنة قيم العوامل بغية اتخاذ الفعل المناسب . 


مجموعة من البطاقات المثقوبة 
ايعاز يحدد حجم وشكل ونوع 


عناصر المعطيات فى برنامج معد لنظام الترميز الآلى . 
صر في بردامج ) اخرمير ار 


١‏ جهاز تحليل الرموز 


. جهاز تحديد معاني الإشارات‎ ١ 


عملية 


تحويل المعطيات الرقمية إلى 


جهاز خارج عن نظام الكومبيوتر 


لفصل مجموعات ورق الطباعة الخاصة بالخرج . 


١‏ خفض قيمة المتغير 
' - ايعاز لتقليص محتويات موقع تخزين . 


قناة 2 مخصصة لعمل شيء معين 
كومبيوتر مصغر خاص بالتحكم 


عطل 


بوسائط الإنتاج . 


خط الراميلة ين الم|شرة 


3 


تفسح 


إزالة المغنطيس عن شريط ممغنط 


)02 لمزولنء12 


اكلا سروزولءعء12 


اعناع.] سمزولءء12 
علاع106 


قاع طاء )52 ع انأو رواءء12 


10600 


لع 16 


11611210 


مج106 


لعمسصمط) لعنو101 


3 
أه:تادهن) عسنطعج81 لع)وءنلء12 


اعء11 
عتأووع 01ل ى لع رع1ء12 
1065 


1 1 


تقييد عمل نظام الكومبيوتر يسبب عطل في أحد الأجهزة . 
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دائرة تعوق 
عداد وقت التعوق 
خط إعاقة إرسال الإشارة 
خرج مُعْوقَ 
إلغاء 
إشارة لتعيين حدود كمية متغيرة 
ساعة دلتا 
ساعة توقيت عمليات روتين فرعي . 


إدخال أو إخراج مجموعات 


المعطيات إلى أو من جهاز معالجة مركزي للمعلومات . 


جهاز إزالة التضمين 

كثافة 

وظيفة الايداع في الذاكرة 

وصف 

كلمة لتحديد خواص عنصر برنامج 
الكشف المنضدي 


ألناء أن جواءدآ1 

اع ا تند0ن) تزواءن] 
عمارا نجواءعآ1 

أتام )00 1212760 
10 
عالسناء1 


كل010) 12168 


111 -لوع1 لسمصء]1 


1000101 
7أقدع12 
"ا ازوممء10 
نام ع1 

01م تعو10 


عاءع01) عاوء12 


تحليل برنامج مكتوب بحثاً عن الخطأ في النص أو المنطقية بدون الحاجة 


إلى استعمال الكومبيوتر . 


كومبيوتر منضدي 


نظام متكامل لمعالجة المعطيات يمكن وضعه على منضدة . 


ملف الاستلام 

سجل إدخال المعطيات 

ذاكرة تلغى محتوياتها بعد قراءتها 

الوجهة 

لغة برمحة تستند على لغة كوبول 
تسمح بوضع المشاكل على شكل جداول قرارات . 
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"تع ]نا متطده ) رإمأكاوء12 


111 تزه تأعستاوء10 


“تعأدلوء ]1 مسمتأمستاوء12 


“امت 11 انتملهع 1 ع جلاع تماوع]1 


1010110[ظ 
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إلغاء التحديث ماع12 
استخراج شكل قديم للف معلومات واحلاله عل الملفات المحدثة . 


إشارة رمزية للتحكم بنظام أمعطصمن) مراع سمط ععتوع7 
التحكم بحهاز خارجي امعمهن ععزوعم 
استقلالية عن أجهز ة الدخل/ الخر جَ ععصع0سعمع س1 ععتجعم 
الأفضلية التى يملكها الجهاز مقط ععتوع[1 
التحقق من انتقاء المسجل كلععطن) سمتاععاء5 ععتوم[1 
تشخيص 5116م مع 113 
اكتشاف وعزل العطل أو الخطأ . 
برنامج التشخيص عستكناه] عتادوممعدتط 
برنامج لتحديد موقع الخطأ في الترميز أو العطل في الجهاز . 
اختبار للتشخي أقء1 عتأوممع 1213 
مخطط بياني - رسم تخطيطي سرع وذ 
مجموعة من وحدتي معلومات اأطلم 
اقطعة من معدن شبه موصل زلا 
عازل كهر بائى ع 2161 
مضخم تفاضلي "اع تكتامصسة لمتامع 111 
محلل تفاضلى م5 (لقسخة لمتاسعض زط 
حول طاقة تفاضلى عه سلكصة :1 امتامعم 1 قتط 
اترائز يستور مصنوع بطريقة ماكتكصةء!1 نزو1الخ -لءكد لتم 
فصل وصب المعدن . 
مو اسعة الانتشار عع سما همةن) ممأكب قلط 


معدل التغيير للشحنة عند تسليط فولتية في دايود شبه موصل 5 
رمز يشير إلى قيمة عددية انعم 
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0 رقمى إلى تقارن تع انع ام00) ع0 هدر /لداتوت 
يغير الإشازات الرقمية إلى إشارات كهربائة متواضلة:, 


حاوية للشريط الممغنط الرقمى عأاعدووة0) لهماتوزط 
دائرة قطع / وصل كهر بائية أنداء دن لمازوتط 
ساعة رفمية ع010) لدأأوزط 
حاسبة رقمية اع تمده ن) لماتئنن] 


كومبيوتر يعالج المعلومات المتمثلة بمجموعات من المعطيات غير المتواصلة 
وينفذ العمليات الحسابية والمنطقية استناداً إلى برنامجه الخاص . 


عر رَ قمي تتعاتاء كدهن) لماتوالا 
يحول المعلومات إلى شكل رقمي 1 

نظام معالحة وتخزين المعطيات ص 535 وستووععوم2 مأو لماتوتم 

مدخلات رقمية أناصص] لماعتم 

عض جات رقمية أناصرات0 1هغذم 121 
إشارة خرج تمثل حجم إشارة دخل على شكل تسلسل من الكميات جرى 
ترميزها بصورة رقمية . 

إشارة رقمية اقموزك اماتعتم 

مجموعة من المعطيات يصل إليها أعقطنك لماتوزم 
نظام التشغيل . 

جهاز تغيير قياس تقارني إلى ناعم 

البعد ده تكمع مسرم 
عدد العناصر في المنظومة . 

تجموعة من الدايودات في تبييت واحد تدمح علجلط 
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..نطقية تستخدم الدايو دات مع 081آ «ماستقصةم !1 100 


ضمين أر قام ثنائية على سطح مغنط دنه 1ن 100 عاممتم 

رأسطة الوصول المباشر ووعع0 ف أعء زر[ 
واسطة تخزين تسمح بالوصول المباشر إلى المعلومات : 

وحدة الوصول الباشر إلى المعلومات أثصنا ووععع م ماءء نزم 

غط الوصول المباشر إلى العنوان و05 اءعء زم 


يسمح بالوصول إلى أية نقطة في الذاكرة الرئيسية بصورة مباشرة . 
تخصيص مواقع التخزين في الذاكرة طملغوء10لى أعءرزم 


صمام قلاب مقارن مباشرة هلآ مرنا؟! لعامدم0مءوعرزم 
مع المقاو م©. 

منطفية تستخدم التر انز يستورات فقط 01 )كتقصة 1 لع [مرسه اعم رز[ 

عأع10 

تحكم رقمي مباشر امعاصم لماتوتط أععرزم 

وحدة العرض المباشر اتسنا رإفامكتط اءءعرزم 

إيعاز مباشر لاع عمسا أعععزم 

إيعازات تحديد تكو ين البرنامج كع تداع )52 ع«تاءء مز 

عملية سريعة لنقل المعطيات دع عع ل 'إتوح اساءعع ملم 
بصورة مباشرة من وإلى الذاكرة . 

يقة ربط الذاكرة تعأقصمع]!' ددععع4 ومس ]لساععم زر 

بالأجهزة الالكترونية الخارجية . 

تنظيم الملفات المخزونة دنه متسدع 02 علذ؟ لمتعك أععرزر 
في جهاز الوصول الباشر . 

ملفت تخز ين مرجعى 1 («ماعع مز 

إيعاز بمنع العمل . إيعاز إهمال عاطووزط 
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حالة العجز ١‏ 
تفكيك (لطتوعدوو5وا]1 


إعادة تفسير لغة الآلة إلى الذاكرة . 


التيار الخارج من المكئف لاع نات عم لقطاء5 11 

معطيات منفصلة 8 أعع وز 
عكس المعطيات المتوا اصلة 5 

تمييرز دقيق بين كميتين كهر بائيتين تامستسلن وز[ 
5 2 تلفت 1 

قرص تمغنط لتخزين المعطيات علول1 

أسلو ب نقل المعطيات من وإلى كأذوععع ق عولط 
القر ص الممغنط . 

قرص مرن لتخزين المعطيات بحجم عأاء اكلم 

أصغر من المعتاد . 

١‏ - مجموعة سجلات متشابمة في الشكل عاذ علوم 


إشارة وضعية عند وجود لقدونة «ماءء 5ع لم1 عاوتط 


ثقب في القرص . 
تداخل بين الأقراص الممغنطة #مع هع اصآ عاتم 
نظام تشغيل يستخدم القرص 551 وستأونرء م0 عاوزر 
الممغتط . 
جموعة أقراص تخزين المعلومات كاع و2 علوت 
ذاكرة كومييوتر لخزن المعلومات 5101 علوت 
مغنطيسيا على قرص . 
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إيقاف غير نظامي 

منصة عرض المعطيات 
جنهاز تحكم بالعرض المرئي 
أنماط العرض المرئى 

وحدة العرض المرئي 


335 


تشويه 
١-تَزْق‏ إشارة أصلية . 


- تغيير غير مرغوب فيه في الشكل الموجي . 


نظام متشعب للكومبيوتر 
مركز التوزيع للإشارات 
١‏ - وثيقة . ١‏ إيعاز مع ذكر المرجع 
- توثيق .  ”‏ مجموعة وثائق مرجعية 
إيعا بعدم القيام بأي عمل 
لتحديث البرنامج . 


مادة ملوثة 


00]-ع105) بوامعلمرووزط 
عامكده0) زوامكزط 

تع 1لمتاصمن) زماموتط 
5 [(دامونط 

أتطنا تإدامواططا 


11001100 


حدع )55 لعا ناط ولط 
عاد ) لامتا نط ساكزط 
أتاع نتتناء 100 

100 الع سداء10 


ونا نتتاكم] عصتطغه120-81 


للنننكا 9 


مادة تضاف إلى شبه موصل لرفع قدرته في إيصال الكهرباء . 


تلويث 
زيادة معدل التلوث في شبه المؤصلات . 


دالات موصولة من الخارج يعطي 
إجمالي مخرجاتها دالة منطقية اند . 
طابعة تطبع الإشارات الرمزية 
على شكل نقاط وفق نسق محدد . 
خطأ مزدوج للموصل العمومي 
لول مؤناعنك 


لم10 


لسة- )10 


:3121 غأور] 


ألسة! ددا عأطتده2] 
طاعدع.آ عاطسوط 


سجل ( منطقة ) تخزين ذو طول ضعف الطول الاعتيادي . 
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معطيات تحتاج إلى كلمت كومبيوتر صملولءءمط عاطسور 


لاحتوائها . 
نقل مباشر للرمز 3 
فترة تعطل الكومبيوتر عن العمل عمدة1 مجحمط 
انجراف ا 
برنامج صغير للتحكم بالأجهزة الخارجية نذا 
إشارات خرج تستعمل لنقل المعلومات 10015 عجاع[ 
المبرمجة . 
إيعاز بالتوقف المتعمد م112 لدء2 رورم 
١‏ - تغيير مستوى الإشارة للمعطيات 0104 «رمعرط 
المسجلة على شريط ممفنط . 


؟ ‏ فقد الاعداد خلال عملية قراءة أو كتابة ترتبط بجهاز تخزين مغنطيسى . 
اسطوانة نار 
اسطوانة دوارة مطلية بمادة مغنطيسية تسجل عليها المعلومات الرقمية على 
شكل نقاط ممغنطة يمكن قراءتها فيا بعد عند دوران الاسطوانة أو محوها 


عند عدم الحاجة إليها . 
ذاكرة تستند على اسطوانة تمغنطة م11 مسرم 
دائرة كهربائية جافة الفن ا ف زورذنا 
تكون فيها الفولتية القصوى ٠0٠‏ مللى فولت والتيار الأقصى ٠٠١‏ مللى 
أمبير . 
١‏ -التشغيل الأولى للمعدات لاختبارها صسعا نور 
وقويم أدائها . 
١‏ - تشغيل تجريبي خطوة اثر خطوة لبرنامج كومبيوتر قبل تنفيذه بواسطة الكومبيوتر . 
حول جاف 01101 أ كصة 1 عم 15 بور 


يتم نبريده بواسطة الهواء بدلاً من غمره بالزيت . 
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مضخم بقناتين متشابهتين ولكن عع لتأمسيخة اعسسقطن) تقرط 


جهاز معالحة مزدوج للمعلومات قاع ز5 لاوووععوعرط أقن] 

تحديث الملفات الأساسية فى وقت عستلموعع 2 اقبط 
متزامن مع نسخ هذه الملفات . 

مسلك », 0 ]1 

عنوان زائف مسمس 
يستعمل لتلبية متطلبات منطقية أو شكل معين . 


إيعاز زائف من ناكم[ زلسسج] 


إفراغ ش 
١‏ - نقل محتويات الذاكرة جزئيا أو بكاملها إلى جهاز ملحق . 
؟ - قطع الطاقة عن الكومبيوتر لإلغاء ما تم تسجيله في ذاكرة الوصول 
العشوائي . 


النالنة| 


الكشف على كافة الأعداد المنقولة ع6 مومسم 

نقل الخرج عند مختلف المراحل في عسأمرصسس] 
برنامج كومبيوتر إلى واسطة تخزين خارجية . 

نظام يستخدم جهازى كومبيوتر تحرع او ز5 رعأبامصره0) عامس[ 
يظل جهاز واحد منهما في الاحتياط . 

نقل المعطيات من مو قع تخزين ممتاف تامسط 


إلى موقع تخزين آخر . 


تخصيص ديناميكى صسم وعم الك عتسمسرط 
برنامج مراقبة لتخصيص الأجهزة الملحقة ومناطق الذاكرة على البرامج 
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ل ل _ا1اٌا6اٌاٌا ا آذ سج للللللللسس ا 


ذاكرة ديناميكية لم11 عتسمصجط 
مثا لتخزين المعطيات التي يمكن الوصول إليها عشوائياً على شكل 
تتح كورباية. 

استجابة ديناميكية كودع 18 عتسمصرط 

ذاكرة تخزين مؤقتة 01> عأستمم رط 
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0 
6 


صدى مطءكا 
أسلوب تحكم بالأخطاء عع مطاعظ 
إعادة الرسالة الأصلية إلى المرسل بغية التأكد من صحة استلامها . 
تيار دوامى ضعت دان 15003 
موصل للتو صيل بين مختلف لوحات *7مأععصدره0) ل دمطعع 1:0 
الدائرة المطبوعة . 
بطاقة مثقوبة يكون طرفها تضهن لعطعصوسط عع1]:0 
مثقوبا على شكل عمود ضيق . 
أمر بالرصد لسمتسحصه0) انلك 
نظام الرصد لمستصضع 1 عدت نقس] 
١‏ - لاستبدال الإشارات الرمزية . 
؟ - لادخال أو إلغاء أو تحريك الإشارات أو الكلمات أو الجمل . 
 *‏ للتأكد من صحة الأرقام . 
الة حاسبة كهر بائية عصتطعه81 ووس تأسمععم عساعع اك 
الجذب الكهر باني لمناعةتاغة عتأماعع ا 


الحذب بين جسمين مشحونين بصورة متعارضة بالكهرباء . 
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انحياز كهر بائى كملظ لدع اساعه11 
تيار يحافظ عليه في ملف مرحل لإبقاء المرحل مغلقاً جزئياً . 


موصلية كهر بائية دامناء مهن لمع تسمءء 121 
سريان التيار عبر مادة معينة . 

نبضة كهر بائية عكانامحصآ لمعتمعء11 

ذاكر ة مقروءة فقط قابلة للمحو إلد0 لدع علطمعغلم جللمعتئععار 
أو التغيبر كهر بائياً ١‏ (لامعة؟1) لم11 
تستخدم تقنية شبه الموصل | لمصنوع من أ كسيد نتريك المعدن . 

ذاكر ة مقروءة فقط قابلة للمحو ع[افقسسصسدعرووعط عاطدمةعظ] جللدعساءء1] 
وإعادة البريحة كهربائياً . (151821011) مصعلة نرلد0 قمعم 
تستخدم تقنية شبه الموصل المصنوع من أكسيد نتريك المعدن . 

ذاكر ة مقروءة فقط قابلة للمحو مدع عاطدكهترك1 نجلل ساععار 
كهر بائيا في ثانية واحدة . (151510184) ومسع اخ لم0 

ذاكرة مقر وءة فقط قابلة لاعادة 0 عاط سسوعووءط ولتمعساء»ء 11 
البر خجة كهر بائياً ١‏ (121650341) مهلخ ولم0 


تستخدم لأنظمة الكومبيوتر المصغر ذى الأداء العالي 1 


جهاز نحكم كهر باثي تلع لامعطدهن) عتتؤععار 

نيار كهر بائى أدع سان عتاعع لك 

حقل كهر بائى مع عنساعم اك 
المساحة البي تحيط بشحنة كهربائية والتي تعمل فيها الطاقة الكهربائية . 

عزم الطاقة الكهر بائية أسعسره]81 عنساءء 11 

الاشعاع الكهر باثي بواسطة موجات كهر بائية ممتامتفه] عتساععام 
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ناقل طاقة كهر بائية تع عنا لكصةء 1 عتسراعع 1 
تين للظافة عر العمربائنة ومن رمقل بارا قيرنايا الداكرة 
كهربائية أخرى . 

ناقل طاقة كهر وكيميائية عمسا لكصوع] لمعتسعطعمسمععام 
يحول التغييرات الكيميائية إلى كميات كهربائية أو العكس بالعكس . 


عرض مرثى غير شفاف (1)0) جمامكتط عتتعدسصمسمعطعوسءء 11 
الكترود مصاع 11 
قطب أو نهاية توصيل يستلم أو يسلم الطاقة الكهربائية . يعرف القطب 
علم الديناميكا الكهر بائية ى تنسهص جلوساءه1] 
مادة شفافة لخزن الطاقة الكهر بائية دمن 1ه “اء 11 
علم الكينيتيكا الكهر بائية دعناء صتعاه ماع11 


فرع الكهرباء الذي يهتم بتصرفات الحزئيات المشحونة المتحركة وبتوليد 
الشحنات الكهربائية الساكنة بواسطة سوائل متحركة أو أجسام صلبة 


التحليل بالكهر باء كلوجاهاءء11 

علم الميكانيكا الكهر بائية وعتسقداء»ء]8 مساعع اك 
نظرية واستعمال الأجهزة الكهروميكانيكية . 

اله حاسبة الكتر ونية هاقلن له عتصوساعء 1ك 

ساعة الكترونية غ010 عتصوسء»6 11 


تولد النبضات عند فثرات محددة مسبقاً لغرض تنظيم تشغيل الدوائر أو 
الأنظمة الفرعية الأخرى . 

عداد الكتروني تع أصناه0© عتصمسعء ]1 
يشير إلى عدد النبضات التى سلطت عليه . 
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أ -الة لمعالحة المعطيات بدون (15) عمستووعءوعط ماقط عتموساءء1؟] 
استعمال البطاقات المثقوبة . 
؟ ‏ معالحة المعطيات بواسطة أجهزة الكترونية . 


كومبيوتر الكتروني اع انامردطده0) لماأتعلط عتصمساءع ]1 
قلم الكترون (كساتر)5) صعط عتصوماءء1] 


جهاز على شكل قلم يستعمل سوية مع أنبوب أشعة الكاثود لإدخال أو 
تعديل المعلومات . 


علم الالكتر ونيات وعتصوماء6 11 
فرع الكهرباء الذي يهتم بتصرفات واستعمال الأنابيب وشبه الموصللات 


وبالدوائر الي تستعمل فيها : 
مفتاح الكتر وني للقطع والوصل ل )تجرد عتصموعء 11 


رئين صادر عن الكترونات توصيل عناعمومسوعوط ممعياء» 11 
عع مق مهو ]1 

علم الاستاتيكا الكهر بائية مهاسو ساء 11 

ذاكرة الكتر وستاتية 'إممع 81 عنأهادمساء»11 
وحدة يتم فيها تخزين وحدات المعلومات على شكل شحنة كهربائية : 

تخزين المعطيات على سطح عازل 50125 عأأهادووماء» 11 

ابتعاث , اطلاق 1 

جهاز يطلق نبضات لتشكيل إشارة عع قطن مدع )تسرك 
رمزية . 

دائرة ذاكرة سريعة جدا (160) انمع لعامسه0 عع تمك 

دائرة منطقية رقمية (101) عنومآ لعامده0)-سع)انسظ 


ثنائية القطب سريعة جد . 
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واسطة تخزين جاهزة لقبول المعطيات سس تلع 1 وأمسرك 


يضاهى عغ داسك 

مضاهاة عه لك 
جعل كومبيوتر يتصرف مثل كومبيوتر اخر . 

جهاز المضاهاة 0غة انتتوك1 
أسلوب للبرمجة يسمح لنظام برمجة بتنفيذ برامج كتبت لنظام اخر . 

واسطة تخزين للمعطيات 501 'اء 5ش ر]- دو أ وأسددك1 
الرقمية تستخدم أشعة ليزر . 

إشارة تمكين عاطهمك1 

0320 جهاز تحويل المعطيات إلى رموز‎ ١ 

؟ - مغير المعطيات التقارنية إلى رقمية أو العكس بالعكس . 

إزاحة الإشارات الرمزية من اكنطك لوس لمك 
طرف سجل إلى طرفه الآخر . 

تحويل المعطيات من نص إلى 0 
شكل رمزي . 

إشارة غلق وحدة المعلومات 1م81 لمكا 

إشارة انتهاء المعطيات تع د11 منةط-0-01مك] 
إشارة أو رمز يفيد بأنه تم الوصول إلى كافة المعطيات الموجودة على وحدة 
تخزين معينة . 

إشارة انتهاء كمية المعطيات لعملية (5:017) اناه فم 

إشارة انتهاء الرسالة أو التسجيل (014) ععددىء 11م لمخ1 

إشارة انتهاء الارسال من (101) صوأوكتسعصد1 هلم 
وإلى جهاز بعيد . 
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ينشط بالطاقة (10) عرأع«ع دكا 


وقت الايقاف الضرورى لاختبار عست عممععم نومك 
وصيانة الآلة . 

إشارة طلب استجابة من محطة (110) عه قطن تدكا 
بعيدة . 

وحدة معلومات دخل أو خرج ددا 

منطقة تخزين فى الذاكرة خصصة كاع810 تامس 

الإيعاز الأو ل في روتين فرعى متا بضاكم] وتام 

نقطة تشغيل البر نامج 0 

ملف مرود ببطاقة تعريف تسمح ع1 لعمماء لمم 

منطقية التكافؤ أو المساواة ١‏ عع دع له جتدك] 

عنصر منطقية التكافؤ أسعصع ا ععمعله تسن 


عنصر منطقية ذو إشارتي رقم ثنائي للدخل وإشارة رقم ثنائي واحدة 
للخرج . 


عملية التكافؤ عع م0 ععدع له لبان 

ذاكرة مقر وءة فقط قابلة للبريحة والمحو يمكن عاطفسصسوععوءط لصة علطوكةء1 
تغيبر كل خلية ذاكرة فيها أكثر من مرة . (1212011) ومس ء]ة نرلد0-لمعظ 

1] منطقة تخزين قابلة للتعديل ععقعده)5 عاطقكة‎ ١ 


؟ - منطقة تخزين مؤقتة ‏ 
واسطة تخزين يمكن محوها وإعادة استعماها . 
إشارة رمزية لمحو أو إلغاء وحدة تعاعة سقطان) ععدعكظا 
معلومات . 
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سس 
ا 3 1م 
خطوة أو عملية أو نتيجة غير صحيحة بإندوةا 


تتابع نتائج غير صحيحة أكتباظ مم1 


ظرف وجود التعليمات الخاطئة صم نم00 موسصكر 
أسلو ب اكتشاف وجود الأخطاء [متاصهن عروعمرمر 
إشار ة رمزية لإعادة تكوين ع000) «دمناءع رم رورم 
نظام ترميز لاكتشاف الأخطاء ع000) عستاععاء2] وصور 
وإلغائها . 
روتين لاكتشاف حدوث الخطأ عأ ن0] سمتاععاء2 "وخر 
تشخيص الأخطاء 0 :101 
2 نامج إفر اع المعلو مات على 10 سنا “زومرك 
رسالة خطأ 1 1101 
إشارة الخطأ لممونك رومع 


إشارة تستعمل لتصحيح التراصف بين عناصر التحكم والعناصر المتحكم 
بها في جهاز تحكم آلي . 


شريط ممغنط تسجل عليه الأخطاء 120 تمر 

كشف للتحقق من وجود عدد علععطن) واتسعوط معررر 
متساوي من الرقمين١‏ وصفر في مجموعة من وحدات المعلومات . 

استثارة 3 
تزويد تيار تشغيل إشارة الدخل أو تيار التشغيل أو فولتية التشغيل . 

البوابة المنطقية « لا-آاو» عأوما :]8 عمجزوساعير1 
الدائرة المنطقية العكسية المنساوية . 

البوابة المنطقية « او» عأ 01- عللوتكء] 


الدائرة المنطقية المجزأة . 
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إيعاز ابراز الترميز الذي ينفذه 
الجهاز . 

إيعاز بالتنفيذ 

تنفيذ الإيعازات 

الوقت المستغرق في التنفيذ 


برامج التحكم بالكومبيوتر 
الوقت المستغرق لتفسير وتنفيذ إيعاز 
إفراغ محتويات منطقية من الذاكرة 


إيعاز بالاشراف على تنفيذ برنامج 
أو روتين . 

لغة الإيعاز بتنفيذ الوظائف 

برنامج تحكم غبائي بالكومبيوتر 

التحكم الأول بالنظام التنفيذي 

١‏ إيقاف دورة تشغيلية في برنامج 


عأطقاناءع:1 


أل لطاع 53 عأناعع 1 
ماع11 

عدص مسمناسعءء ]1 

ع اأأناعع ]1 

عل09) ع ااسأناعع]1 


1 أمسنا نآ ع اللأباعع ]1 


1 اك8] ع اناأناععن]1 


1826 ر] ع الأناءء 15 
سدععوعظ ع اللأبعع1] 
أ0“ده) سعاو رك ع الأباععع2] 


| 


؟ - الإيعاز الأخير في برنامج يعيد البرنامج الفرعي إلى البرنامج الرئيسي . 


عنوان محدد 

قوى عشرية اسية 

رمز حسابي أو منطقي 

فط لتسجيل العناوين في أي موقع 
من الذاكرة 7 

عملية الحساب الممتدة 

دائرة خارجية 

جهاز توقيت لتنظيم معدل نقل 


وحدات المعلومات 4 
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ودع4001 اأعنامكا] 
الخلرلن | 


1] 


عسنودع للك لعلمعاء:] 


تععع ادا ومتولععع2 لعلمع كا 
أتدء 015 أممعع 1 


مستطع 010 لممعع ]1 


رفوف الكتب 


التحكم عن بعد بدائرة رئيسية أمعضدهن) لمعا 


الوقت الضائع سبب ظر وف خارجية ازهاء1 تمصع اك 
ذاكرة خارجية اإمصع ]81 اممععامر] 


موجودة خارج الكومبيوتر الرئيسي . 
مراقية خارجية حمتاة 05 لمممع ار 
سحلات خارجية ' كتلعاكلوء 1 اممععارظ1 

5 5 : ا 1 5 قا اث الء 
سحللات يستصيع البرنامج الرجوع ليها موجودة في زد التحكم على 
شكل عناوين غعددة . 


واسطة تخزين منفصلة عن الكومبيوتر 5028 1ق ]1 
سلسلة من الإيعازات لمحاكاة وظائف 100 


الكومبيوتر . 
استخراج بند مختار من مجموعة بنود 


إيعاز بالاستخراج 
إيعاز بتكوين عبارة جديدة من أقسام مختارة من مجموعة عبارات . 


| 1 


121 1 
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1 


١‏ تحويل المعلومات إلى موجات إشارة 
؟ - نظام نقل الصور المرئية . 


عامل 


أسلوب انع الفقد النهائي للمعطيات 

في حال التوقف المؤقت . 
كومبيوتر يستمر في العمل رغم 

تعطل أجزاء فيه . 
تا سجيل الأخطاء 
التديؤ بالعطل 

التحديد المسبق للمعدات التي يمكن أن تتعطل . 
استعمال تسهيلات في حال تعطل 

التسهيلات الأولية . 
أسلوت مواجهة كافة أعطال المعدات 
إعادة النظام إلى التشغيل بعد 

التخلص من سبب العطل . 
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عالسرعدة"1 


و | 


غ501 انه"1 


ل تن | 


10 انه 


مسماعتلء«ط ععساته1 
كلع قطللة"1 


ع«سلععوط عاعقطلالةآ1 
توج رمعع 12 عاعوطللة 7 


سلس لل _ا_73_ج07 بس ب ؤم 


عدد المدخلات المتوفرة لدالة أو ماعصة”] 

عدد الدوائر التى يمكن تزويدها الزفكة| 
بإشارات الدخل فى نباية توصيل خرج دائرة أو وحدة . 

ثابت فاراداى ألم أكدهن) رولومرة] 

قسم الذاكرة الذي يمكن فيه 1 ووعع6 4 1351 
استخلاص المعلومات بأقصى سرعة تمكنة . 

خطأ اللنضوا 

بر نامج لتحديد العطل مم0 لامتاوع0,] البده1 

دراسة لتحديد قابلية استعمال تلاك جالاتطتموء] 
كومبيوتر معين . 

تغذية ع 


١‏ - التغذية المرتدة كاعدظ لم1 

؟ - الحصول على خرج من عملية ومعاملته كدخل لعملية أخرى : 

دارة مغلقة للتحكم بالتغذية المرتدة . وما أمعاصهن) عاعوظ لعم"] 

خط تغذية بالتيار ع1 

الثقوب الموجودة على الشريط الورقي و101] لعع] 

إيعاز بالحصول على المعطيات في طعاء"] 
موقع تخزين معين . 

دورة الخحصو ل على معلومات من عاك :ج) طاع] 
موقع ف الذاكرة ١‏ 

إيعاز بإيجاد واستر جاع التعليمات تنملاء ناكمل طععء] 


الداخلة في سجل الإيعازات . 
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للم لل سي يي سس ي 


مرحلة الحصول على المعلومات وإدخالا عكقطط طععء ]1 
في سجل البرنامج : 

بر نامج للحصول على مرحلة مطلوية لمسدعرووعه رطعغء] 
وتخزينها في الذاكرة الرئيسية . 

1 عمود المعلومات في بطاقة مثقوبة‎ ١ 


7" - مجموعة من الإشارات تشكل وحدة معلومات : 
؛ - حقل تخزين المعطيات . 


كثافة المحال جاتقصعط لاعذ] 

نرائز يستور أحادى القطب ذو تأثثر بجالى 01 أكأكصة 1 اعع]1 ]1 -لاعذ] 

قوة الحقل الكهر بائى أو المغنطيسى جاتكمعام1 للعذ 

إشارة بدء أو انتهاء مجال معين عا 1 11610 

مواصفات المحالاات كسم لاد أ لنععمك 11610 

شدة المحال طأعمع ك5 11610 

اختبار فى موقع العمل اكع 1 11610 
اختبار المعدات تحت ظروف التشغيل الفعلي أي خارج المصنع . 

أول الداخلين هو أول الخارجين أناه أكسل؟ ,مت اوملظ + 1110 
( طريقة تتابع تستخدمها الذاكرة ). 

سجل تقر محرجاته في نفس الترتيب مس11 1110 
الذى سحلت فيه . 

تيار تسخين الفتيلة أ ران امعسروات] 


التيار الساري عبر فتيلة أنبوب الكترون . 
١‏ - ملف 11 
” - جموعة من السحلات : 


ذاكرة تعقب الملفات المستعملة كاع810 أمضصمك عللم 
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تحويل الملف مملكس كمه علت 
تحويل ملفات المعطيات من شكل إلى اخر لغرض جعلها متلائمة مع 
الكومبيوترات الأخرى . 


١‏ -فترة زمنية للتأشير إلى انتهاء الملف ش م6 علذك 
؟ - منطقة على واسطة تخزين بين ملف واخر . 

ترات امل متاق تفصع ك1 ماكر 
١‏ بطاقة الملف للتعريف به اعطهر] عات 
؟ ‏ ملصقات الملف . 

الترتيب الاحمالى لملف المعلومات أناهزة.] غ11 
صيانة الملف 32 مع أسصته 81 علذك] 


حذف أو إضافة أو تصحيح السجلات في ملف معين . 


نظام إدارة الملفات تح )55 ادع دمع م سصد11 علك] 

جموعة من البرامج الاحصائية 0ه اساصتسة81 عات 

الاسم الرقمي الأبجدي لملف معلومات عسولا ملل 

تنظيم الملفات ممناة تسدع0 ع اا 
طريقة ترتيب الكلمات ووحدات المعلومات أو السجلات في واسطة 
التخزين لملف معين . 

بر نامج يستخدم الملف العام ويسجل مسدعووعط لعامع نم0 عات 
برنامج التحكم لتبسيط ترميز معطيات الدخل والخرج : 

نسخة مطبوعة عن محتويات ملف سعط عللا1 

المع لحة بواسطة الملفات مستووععورط عات] 

وقاية الملفات من المحو أو الالغاء صمناءعاومط عار 
غير المقضود . 

إعادة تكوين الملف ممتاساتاأعدمعع] عاذاآ 

استعادة محتويات الملف برع رمعع 8ه عات 
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مجموعة ملفات مترابطة ومحزونة بالتتابع ع5 1116 


على قرص ممغنط . 
تحديث محتويات الملف عستاقلم نا عل 
أداة تحويل المعطيات الموجودة على علد 1 سل 
فيلم إلى شكل رقمي يستوعبه الكومبيوتر . 
مرشح ا . 


. جهاز أو برنامج يفصل المعلومات وفقاً لخصائصها‎ - ١ 


؟ ‏ دائرة أو جهاز يمرر تردد واحد أو نطاق تردد بينا يوقف مرور الترددات 


الأخرى . 
أنبوب الترشيح طناك عات 
أنبوب مفرغ من المواء يعمل بمثابة خانق في مرشح امداد الطاقة . 
النتيحة النهائية الوعظ همك 
التعديل الدقيق الع سكن زلخ عمك] 
نفهرس دقيق عع لمآ عمك] 


'فهرس إضافي ثانوي يستعمل مع الفهرس الرئيسي عندما لا يتمكن هذا 
الأخير من تفصيل الااختللاف الخاصل بين البنود بصورة دفيقة 5 


برامج مخزونة فى ذاكرة داخلية مره 11 مرت 
مقروءة فقط . 

كومبيوتر من أو ائل الطرازات لع نا مده ن) مله عم 6 أكرل] 

طول المجموعة الثابتة طاعمع .ا عاعواظ لعرت] 


طول مجموعة المعطيات ذات العدد الثابت من الكلمات أو الاشارات 
الرمزية حسب ما تفرضه التحديدات المادية للكومبيوتر . 

عملية ذات دورة ثابتة ممنغةعرعم0 عار لعبرتط 
١‏ - عملية يسمح ها بقترة معينة من الوقت لتنفيذ إيعاز ما . 
؟ - نرتيب متزامن تحدث خلاله المراحل كدالة من وقت مقاس . 
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ترميز بشكل ثابت 01 سعه] لم1 


سجل تكون فيه الكلمة أو لروعع 2 طاغودع .1 لعد] 
الإشارة الرمزية ذات حجم ثابت ؛: 

ملف ذو موقع ثابت في واسطة التخزين . عاذ امعسععماط لعجت 

#اثرة منطقية ثابتة عأع مآ لم1 
منطقية يمكن تغييرها داخليا فقط بتغيير الرصالات . 

ذاكرة ثابتة 1 لم116 

الطول المحدد للكلمة لأعدع .]1 0و1 لعجل 


تنظيم المعلومات في واسطة التخزين يتم فيه تخصيص كال كلمة محزونة 
بعدد ثابت من الاشارات الرمزية . 
ملوّحة 118 
١‏ قطعة من المعلومات مضافة إلى بند معطيات تعطى المعلومات حول 
هذا اليك . ١‏ 
؟ ‏ وحدة معلومات مضافة إلى إشارة رمزية لتحديد حدود المجال . 
]هازة قدل عل تيا السيلية., 


؛ - إشارة رمزية تشير إلى وجود ظرف معين . 


وحدة معلومات تشير إلى الوصول الث مدآ 
إلى الحد أو الشكل المعين . 
التفريغ الفحائى للطاقة الكهر بائية عع امطكة 11 
بين الالكترودات أو الموصلات . 
'ارتعاش عمتعع ل 11[ 
١‏ - دائرة صمامية قلاية مها-م 11 
* - دائرة ذات وضعيتين ثابتتين . 
ل قلاب ١‏ 
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جلسسس لل ص يي سس 


دائرة ذات وضعيتين ثابتتين 
قلاب ذو ثلاث مدخلات 
قلاب لتخزين الإشارة الحبرية 
للأعداد . 
أداة تخزين ذات وضعيتين للمعطيات 
< الثنائية الرقم : 


خاصية نقل وضعية قلآب إلى 


وضعية قلاب آخر بواسطة دوائر تحفين . 


قلاب ذو دخل واحد 
المجال العائم 
دخل غير مؤرض 
نظام حسابي يستخدمه الكومبيوتر 
لتحديد مرقع النقطة العشرية . 
عنوان لتحديد كلمة أو دالة معينة 
قرص مرن لتخزين المعلومات 
١‏ تحديد تتابع مراحل العمليات 
"١‏ خرائط السريان . 
التحكم بانسيات المعلومات 
مخطط الخطوات المنطقية لبرنامج معين 
كومبيوتر رقمي لا يحتوي على 
دوائر الكترونية أو قطع متحركة . 


ترميز قسري 


اننع عن لم11 
<1-5-1)>» هلمنلا 
معاد مرها-منا] 


560125 مر1"10-م 111 


اذ م10" -من11 


<1» دره1ا-منا”1 
10 عسناة110 
أناصهآ عستاةه1"1 
عناعستطاسة استوط-عستاده1!1 


كك لك ع امطصسروك عسناده11 
كل5زلآ لم110 


امك 110 


أمعادهن) ج110 
للق 5 01] +1101 


لاع ناصدرهن) لنن11 


0018) لعع م10 


برمجة تقلص الوقت المطلوب لاستخلاص المعلومات من واسطة 


التحزين . 
برنامج له الأفضلية في التنفيذ 
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لم20 لسبوععء 10 


التنفيذ الآ ا لسسدهعععاع د /لسسومعء ه10 


سأدوع 120 


الأفضلية المنخفضة عند عدم استعمال برامج الأفضلية العالية للكومبيوتر . 


-١‏ نسق مس10 

؟ - ترتيب مخرجات الكومبيوتر . 

*' - هيئة أو شكل . 

التحكم بالنسق امعطده©) أقدصره] 

لغة تحويل نسق المعطيات عع قناع هآ تامتوت ك0 © أفسكهن] 

تخزين النسق عند جهاز نحكم نهائي 502 أمصحره]. 

جهاز تأمين التحكم والتوقيت لنظام 10 
تخزين المعطيات . 

١‏ تخطيط نظام نسق المعلومات المرسلة بعس مس10 
إلى الكومبيوتر . 

. تحضير وسائط التخزين لقبول بنيات المعطيات‎ ١ 

مترجم الصياغة 0ق اكتة"! ولنتصكرن]1 

جهاز نجميع لغة فورث “دع لتمسره 701111 

لغة فورث قناع سمآ 101111 
لغة راقية يمكن استعماها فوراً على الكومبيوتر المصغر . 

الغة برمجة تستعمل في حل المسائل 117 102114 
العلمية . 

لغة برمجة تستخدم عبارات جبرية امل ] 10111411 
وحسابية . 

عملية رصد أمامى تدع 5 20 1027 

إيعاز يحدد 507 عناوين من فصآ دوع400 عناه1 
أربعة سجلات . 
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رسالة اختبار دوائر الطابعة عن بعد 115528 101 


1] مجموعة من وحدات المعلومات المسجلة عصرم‎ ١ 

عبر عرض شريط تمغنط . 

- هيكل تحديد قناة معلومات . 

وحدات المعلومات المستعملة لتحديد كاذ مستنسةء] 
القناة . 

يحال حر 1 ععم1 


تنظيم المعطيات في واسطة تخزين بطريقة تسمح بوجود بند معطيات في أي 


نقل المعطيات بحيث تبدأ )اناك وعسعسيوع س1 
كل وحدة معلومات بنقطة تحول . 22 

كومبيوتر مصغر لتبادل المعلومات مكوعع 20 تع -أصمم1 
مع كومبيوتر رئرسي . 

أداة جمع كامل 00 المي 
دائرة جمع يمكنها معالحة إشارة النقل ى) عَناصر الأرقام الثنائية المطلوب 
جمعها . 

نظام مزدوج كامل تع )535 وزع لجن« لامك 
نظام ينقل المعطيات في الاتجاهين في وقت متزامن . 

ذاكر ة تستخدم خلايا ساكنة 8101 عتاها5 المكا 

١‏ - روتين فرعي في ذاكرة الكومبيوتر سمتاع سس 

؟ - عملية يطلب من الكومبيوتر تنفيذها . 

"د دالة . 

نظام اختبار لوظائف الدائرة تدع 551 أوع1 أهدمتأعصس] 

دالة وظيفية أأعلط سمتاعسس] 


إيعاز لربط برامج فرعية مع البرنامج العام . 
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ملس لل ل 7١‏ ١ر17‏ مسر 


عنصر وظيفى أسعصرع كا سمتأعصير 

مولد وظيفى 01 عد 6 تامتأعصي؟ 
دائرة كومبيوتر تقارني تولد يا يستند على دالة حسابية وعلى متغير واحد 
أو أكثر للدخل . 

0 مفتاح يستعمل لتنفيذ وظيفة زعكآا ممتاعصسس. 

؟ - مفتاح ينقل عند الضغط عليه إشارة إلى الكومبيوتر المصغر . 

نمط لتحديد مسار الاتصال بواسطة 8100 مسمتاع صم 

لائحة وظيفية عاطة] مسمتاعصس]1 
جهاز أو برنامج فرعي لحل رموز مدخلات متعددة على شكل خرج واحد 
أو لترميز دخل واحد على شكل رجات متعددة . 

مصهر 15 

رابط قابل للصهر بواسطة تيار مر تفع علصانآ عاطتكد] 
يستعمل لتوليد الذاكرة المقروءة فقط : 

بطاقات مستقبلية قاءط2.] عسننسر] 


بطاقات تشير إلى المواقع التي لم بخصص للا عناوين مطلقة . 
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مقياس 


الكسب 
نسبة إشارة خرج إلى إشارة دخل عبر دائرة مضخم . 
التحكم بالكسب 
توصيل جماعي 
طابعة تستطيع طباعة سطر كامل 
في وفت واحد : 
فجوة 
١‏ - انقطاع في سيل المعلومات . 


؟ - فترة زمنية : للإشارة إلى انتهاء كلمة أو ملف معلومات . 


أرقام عشرية لملء الفراغات' 

طول الفحوة 

معلومات غير صحيحة مخزونة في الذاكرة 

١‏ دائرة ذات خرج واحد وعدة 
مدخلات , 

" - دائرة منطقية . 

* د عنصر منطقية ذو قناة دخل واحدة . 


067 


0286© ))©21186( 


له 


لماصو متدة 
ا 
تعأسلتظ عرد 


مة0 


كاتعلط مره 
طاعمع.آ م2 
00212 
08 
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اج سس ل لل( سس 


منظومة العناصر المنطقية الإلعترة عأو0 
دائرة الكتر وئية منطقية لدعم عاد0 
نبضة بوابية عكاناظ ع)ة0) 
دائرة تعمل كمفتاح انتقائي السععك عملاة 
ترابط بين جهازي كومبيوتر ه011 


وحدة الحث المغنطيسى 55لا8) 


انط لازآ سدأوك نج ) 


توزيع غاوسي 
استجابة لنبضة عابرة فى مضخم عكم مدع 1 للوزؤكياة 6 
كومبيوتر للاستعمالات العامة لعا نامطده0) عدمم عبط أوععدمء 0 


يستخدم لحل عدد كبير من المعضلات استناداً إلى برامج محزونة في قسم 
الذاكرة . 


بر نامج لحل مجموعة من لتقم ور عومومعباظ لوضرعوء 6 

ترابط بين عدة أجهز ة مساعدة عع أععاد] عوممسساط اوععوعن 
للكمبيوتر . 

سجل عام تعأكزعء ]1 اوعد 
يستعمل لاحتساب وتغيير العناوين 5 البرامج : 

بو لد (0غ) عأوععو0 

رمز موا لد وكع 0ك ل0عغم عر 0 
رمز تولده التعليمات يستعمل كجزء من عنوان : 

عملية تحديث ملف مونم عع موعن 

مولد 0ع 06 

بونامج كتاية برامج أخرى اليا نوع وم 10و60 
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إيعاز الحصول على سجل من ذاكرة 
إستاد . 


مصطلح يدل على أن 


المدخلات الخاطئة تنتج مخرجات خاطئة . 


١‏ - نبضة الكترونية غير مرغوب بها 

. مشكلة مؤقتة تؤثر على نظام الكومبيوتر‎  " 

متغير بإمكان البرامج وبرايجه الفرعية 
الوصول إليه . 

دورة تحديث للملفات والاحتفاظ 
بها كمراجع . 

معالحة المعطيات البيانية 

عرض تخطيطي 

نظام العرض التخطبطي 


الوحة تخطيطية لنظام نحكم 

برامج تخطيطية للكومبيوتر المصغر 

نبايات توصيل تستعمل أنبوب 
الأشعة الكاثودية . 

الثقل النوعي 


رمز ثنائي الرقم يتمثل بتحديدات 
متشاءهة باستشناء واحد منها 5 


اي 


. مجموعة من المخطوط المتوازية لقياس الضورة‎ - ١ 


* - لوحة المركم . 
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0 


)ناه ع2128 )دز 315286 )) 100 


الاق 
عاطفاعج؟؟ أوطما) 
عا عطام ل لمة 0 


5ع م0 4غ)12آ امعتطمة 0 
لدامكتط عنطمة:) 
585 نزوامون»طط عنطمة) 


لعصةط عنطامة 0 


5015521 عتلطمة 0 


كلمقستسس 1 عنطامة0) 


0 
000 ج02 


020 


رفوف الكتب 


حل 77_7_7773 صصص 


فهرس أولي لتحديد مواقع السبحلات ع0ه] 055 
في واسطة التخزين 1 


سجلات مجمعة 615 عم ناه , 
سجلات مجمعة في كتلة واحدة من المعلومات . 

مجموعة من مواقع التخزين التي م10 
تحتوي على سجل أو سجلات معينة . 

ترميز المجموعة 000 متام 


التوصيل . 
تجميع ام 610 


ترتيب كتلة من المعطيات في مجموعات وفقاً للخصائص المشتركة بينها . 


إشارة تدل على بدء أو انتهاء 1121 مناه 
إشارة تحكم لفصل المعطيات 0 
وحدة معلومات للتوقى أن دن 


للإشارة إلى وجوب أو عدم وجوب خزن أو وقاية كلمة رئيسية أو مجموعة 
كلمات ف فرص الذاكرة : 


دائرة التو فى انناء ع لويد 


100 


6ح . 01011 .١‏ الالالالانا// : راطا 


11 
/ 


إيعاز تنفيذ عملية جمع نصفي 
دائرة جمع يمكنها معالحة وحدتي 
نظام ينقل المعلومات في 

الاتجاهين ولكن ليس في وقت متزامن 
سجل مرن بجأ 
تقويم نصف موجي 
ظاهرة هول 


اختلاف توزع التيار بفعل حقل مغنطيسي . 


رقيقة شبه موصلة لقياس التيار 
المتردد وقوة الحقل المغنطيسى . 
إيعاز يسبب وقف تنفيذ البرنامج 


إشارة تخويل بالإيقاف ' 


101 


11140 
400 1لة11 


تع )525 عع امسا كلم 


"تعأذاعء ]1 التطك-لد11 
١ع‏ عجو 1121-11 
110 


01 1ع 6 أعه1-111لو11 


101 1ع رع 7) 11ل112 


112 


موناء ساكم] الد1 
لمصعاذ أصسه 11211 . 


رفوف الكتب 


حالة تعطل كامل للكومبيوتر 
نط التوقف 
نظام ترميز يكتشف الأخطاء 
00 ويسمح بتصحيحها . 
راديو ال هواة 
كومبيوتر مساعد يلتقط 
المعطيات المكتوبة حال كتابتها . 
مثقبة يدوية للبطاقات 
3 توصيل مباشر بين وحدات 
أو برامج معينة . 


" - تتابع عمليات بين جهازين لنقل المعطيات : 


١‏ - عملية غير مخطط لها 
" - إيقاف غير مبرمج في روتين . 
منطقية تمنع تسبب إيعازات 
بإيقاف الكومبيوتر . 
معلومات يطبعها الكومبيوتر على ورق 
بلغة مستعملة عادة 1 
تخرجات مطبوعة على شر بط 
ورقي أو بطاقات . 


جهاز التحكم بقرص صلب 


)ه51 وستووءءوء2 1131660 
1131635100 


006 لتسسة 11 


0 دسل 
لفستص !1 نمك منهط7 أصتعط لوق[ 


تاعصسط لسول1 
1105 


منا-وصهةل]1 


ملاوع عط نا وموك 


م00 110 
أناص )نا 0 إم00) 1150 


1ع01!1 "اده ن) علوزط 11:0 


جهاز ينقل المعلومات بين الملفات بصورة مستقلة عن جهاز المعالجة . 


الأجزاء المكونة الصلبة لنظام كومبيوتر 
برنامج تحويل لغة تجميع إلى 
وحدات معلومات لتخزيها . 
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1151:0121 


لاع [اسرعدعة :1ج 113015 
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التحقق من المعطيات التى يجرى لع عط ن) ععره جل 113 
نقلها داخل الكومبيوتر : 


المعطيات المرسلة إلى جهاز تخزين محدنة] عنره ج112 
لتقييمها لاحقا والتي تحدث خلال عطل نظام الكومبيوتر . ش 
مقدرة الكومبيوتر على الانطلاق من إلا 1607 ع 113101 


نقطة التعطل بصورة آلية . 


نظام نحكم لا بخضع للتغيير لد 


. منطقية التوصيل بين عدة دوائر عأم0آ عضا لم11 

رزمة من الأسلاك الخاصة بتوصيل 12120105 
المعدات الالكتر ونية : 

وحدة معلومات تعادل قراراً عشرياً 1101 

معلومات غير مرغوب بها أو بدون معنى طلكة1] 

دالة تعتمد على تتابعية أر قام سمتاعسصن؟! طمذك1 

لتوليد التتيجة . 

11 مجموعة معطيات توضع قبل المجموعات‎ ١ 

الأخرى كوسيلة لتعريفها . 

. وحدات معلومات عند بدء الرسالة‎  " 

. معطيات التعريف على ملف معلومات‎  * 

بطاقة تعريف ملف الشريط الممغنط أعطهرآ “علوء11 

الفجوة الرأسية م6 0م116 
جهاز للقراءة من أو الكتابة على شريط ممغنط المسافة بين رأس التسجيل 


١ والراسظة‎ 
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عنو نة 11 

الحرارة غ11 
شكل من أشكال الطاقة ينقل بواسطة الحمل أو الايصال أو الاشعاع . 

ملف حرارى اذه )و11 

طاقة حرار 3 تمتعم] أدع1 

تيار التسخين ع0 رعأو116 
التيار الساري عبر عنصر السخان في أنبوب الكترون أو تايرستور . 

مبادل حراري ع1 غدع11 

جهاز ينقل الحسرارة من جسم ساخن إلى جسم آخسر أو إلى المحيط 
الخار جي . 

علم تحويل الحرارة الشمسية إلى نم11 
طاقة كه بائية . 

هري لم11 

1 وحدة المحاثة الكهربائية . 

صمام سباعي علمامع1] 

هرتز 117 
وحدة الذبذبة أو التردد . 

تردد نم و11 
توقف قصير الأمد خلال تنفيذ برنامج معين . 

برنامج يستعمله الكومبيوتر لحل. ونع وعرط عأواسره11 
مسألة بطريقة التجربة والخطأ . 

اد-أر قام كاملة ذات ١١‏ وضعية حسابية ش لمسعلوه1] 

" - نظام عددي أبجدي يستند على 15 رق) . 

نظام تر قيم ذو قاعدة من طء )5ز5 عسترء طسسن لمسع 0م11 


75 وضعية حسابية . 
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نظام تقادمى للملفات سطع ورك عاذ لمعتطع مونل 


00 برمحة بلغة راقية عت لتمصدهن) اعوعرآ طونك 
لغة راقية للبرمجة 1311626 أعلاع.] طع 111 

مثل فورتران وكوبول وباسيك . 

ر قم احادي يحتل وضعية مهمة انعا عدعل م0 -طع 11 

أرقام العدد التى تحتل الوضعية م00 -طونا؟ 
الأكثر أهمية . 

مرشح يسمح بمرور الاشارات 111 ومو اع 111 
فوق تردد القطع : 

أسلاك مؤصولة لنقل الأعداد كن لععمك-طع 111 
إلى سجلات أو عدادات . 

جهاز طبع ذو سرعة عالية ل ين 

كومبيوتر للهواة نع نام تدهن) امتتؤططه1] 

زر الاحتفاظ بالحل مؤقتاً ماس 11010 

يعاز بالاحتفاظ بالمعطيات فى الذاكرة متاء مس1 11010 

فترة الاحتفاظ ْ ع1 11010 
الفترة الزمنية للاحتفاظ بإشارة عند نهاية توصيل دخل معينة . 

تبار فجحوي مع ترنان) عامل 

قابلية ثقب في التحرك عبر شبه موصل إ)نانطه381 1101 

نظام ترميز للبطاقات المثقوبة ع000) ات 1011]: 

ذاكرة تضم ملايين من وحدات المعطيات تامع 81 عط 110105 

جهاز تسجيل المعطيات الرقمية عل سمعع 18 عتطمدععو11010. 
بشكل تخطيطي كامل . ظ 

كومبيوتر مئز لي صغير ع نم0013 01007 

حالة توازن . حالة استقرار كأكة 110105 
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ع ار 


قادوس م110 
جهاز يحتفظ بالبطاقات المثقوبة جاهزة لتغذيتها إلى مكنة تثقيب . 
١‏ - الكومبيوتر الأساسي في نظام يستخدم ع نم00 110516 
عدة كومبيوترات . 
؟ - الكومبيوتر المستعمل لتحضير البرامج لكومبيوتر آخر . 
كتابة برأس حار عسنان 1 م1 )110 
استعمال قلم برأس حار للتسجيل التخطيطي : 
روتين للتشغيل الصحيح لأجهزة كعم عسامءع؟1 عدناهكز 
نظام الكومبيوتر . 
إيعازات أساسية في برنامج ع تنأ ن0] ممامعءععاءدن10] 
تنفذ مرة واحدة فقط . 
صوت خافت ( صوت همهمة ) اننا 
77 510 53 نظام 1 
تحكم للوصول إلى حالة توازن . 
دائرة هجينة أنناء ان لتطرل] 


دائرة الكترونية تستعمل نوعين أو أكثر من الأجزاء المكونة التى تنفذ نفس 
المهمات بطرق مختلفة . 

كو مبيوتر يستخدم مزايا البرمجة عا اسه ارط ج11 
الرقمية والتقارنية . 


دائرة هحينة متكاملة أننء عن عنم روعاس1 اطول 
قناة تصل كومبيوتر رقمى إلى عع دعاس لطر 
كومبيوتر تقارني . ش 
التخلف المغنطيسى كزق 117506 
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تشوه تخلفي نهاك كأععى )5ر11 

الفقد التخلفى 055.آ عناءم)1125 
نفد الطاقة الذي يبيب التخلف لطي فاده منتطبية معيزفة 
لمجال مغنطيسي, متردد . ْ : 
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1 


تعر يف متاق نم1 
مجموعة من الإشارات الرمزية التي تحدد بند معطيات . 

كلمة التعريف 1 عع نم10 

عنصر التعر يف ا أمعدع 1 جنمعل1 
يزود إشارة خرج واحدة من إشارتي دخل . 

بوابة التعريف )02 زاناصع10 
تزود إشارة خرج عند تشابه كافة إشارات الدخحل : 

وحدة التعريف امنا وانامعل1 

فترة السكون عصسة] 1016 


. الفترة بين خهاية برنامج وبدء برنامج تالي‎ - ١ 
. ؟ - الفترة التي تمر بدون أن يعمل الكومبيوتر‎ 
فترة تجميع البطاقات والأشرطة ولوحات التحكم استعداداً للعملية‎ - * 


التالية . 
إيعاز شر طي 3 
١‏ -إيعاز إهمال 0م18 


" - إيعاز عدم تنفيذ . 
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إشارة رمزية غير مقبولة فى برنامج تعاعة قطن لدوء الآ 


مجموعة رموز لا ترتبط باللغة ع000) لدع 111 
الحارى استعماها . 

إيعاز غبر صحيح تامتاء نتاكه1 لدع؟ 11١‏ 

عملية غير صحيحة حم هنعم 0 لدعء!11 

نسخة دقيقة ومتطابقة مع الأصل 1 

المبادىء الأساسية لتحليل الصورة 265 لسن وستددععوعط ععممر1 

معطيات تخطيطية تخزن فى معتطمة:0) #ودوععوعرط عق 3م11 
الذاكرة الصلبة . 

إعادة تكوين الصورة ممنخة ماد 1 عوددس1 

يجسات الصورة 75 121386 


شرائح سيليكونية شبه موصلة تحتوي على أكثر من ١٠٠١‏ ألف عنصر 
الكتروني . 


منطقة في ذاكرة الدائرة المطبوعة عاطة] ععممآ1 
مخصصة لمعطيات الدخل والخرج : ش 
الوصول المباشر والسر يع للمعطيات دعل عأو تلع سدس[ 


في موقع. تخزين بدون إعاقة من وحدات المعطيات الأخرى . 

١‏ - مخاطية بدون مرجع عنوان كوسأدوء للخ عأدتلء سصر1 
؟ - نظام تحديد مواقع التعليمات في نفس موقع التخزين . 
إيعازات فورية كنا ناكما عأمتلعصسس1 
جهاز طباعة يعمل بالصدم (آلة طابعة) عاسلعط أعممدس] 
معاوقة ععسصملء مسر 
وحدة كاملة لإجراءات تغيير لاع دع )5 عستأو نع ددا 
برنامج رمزي إلى اللغة الفعلية للكومبيوتر . 
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تصميم واختبار وتركيب برنامج أو نظام 
بوابة تضمين منطقي 
عنوان ضمني 
مرجع عنوان مطلق . 
الفولتية المسلطة 
تغيير في شدة الجهد الكهربائي قصير زمنياً . 
تردد النبضات 
تدخل في أقنية الاتصالات 
شائبة 
١‏ -ذرة غريبة عن الكرة البلورية الموجودة فيها . 


6 أمس]1 
صمتاف تامس 
)02 لامتاق نامآ 


دوع كك اأعنتامدسآ 


01285 لعكوع “لمتتر] 


عكانام 112 


'إعمعسوع ]1 ع5انامس] 


01015 عوأنامتمآ] 


اخلالل اناا 


. مادة مضافة إلى بلورات شبه الموصل لتوليد الكترونات إضافية‎  '" 


مستوى الشوائب 


مستوى الحهد الموجود في مادة تحتوي على ذرات غير نقية . 


حادثة 

عطل في نظام الكومبيوتر يتطلب تدخل المشغل . 
وقت تصادفئي 

وقت الكومبيوتر المخصص لغير تنفيذ البرامج . 
طاقة عرضية 

الطاقة التي تصل إلى نهاية الخط . 


اختبار أجزاء الدائرة الكهر بائية 
بدون الحاجة إلى نزعها من الدائرة الموصولة بها . 


تضمين 
منطقية « أو )» 
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اعرع.1 «الصسآ 


ع 1110 


عط" امأسصعلاعسآ1 


عرءجحوط اأمرعلاعم1آ1 


ال-1 


تل ع1 


01 علأوبراعمآ1 


بر نامج غير كامل سورعو عاء[مسرمعه1آ1 


التضارب 'إعمع ]ا سمأقصمء س1 
إيعازات متضاربة يكتشفها البرنامج . 

إضافة ‏ زيادة أحرع دع مع س1 

كومبيوتر يعمل وفق التغييرات الحاصلة ع امه 0) اصع صر ضرع س1 
في المتغيرات . 

إدماج تزايدى اوناع محدهن) لمتسعصرعس م1 
اجراء لدمج المعطيات باستخدام القيمة الأساسية لها مع إضافة التغييرات 
المتعلقة مها وذلك قبل إرساها . 

مسجل ر قمي تزايدى تع لرمعع1 لمغتولط لمأمعسعنمم1 

عرص تزايدى لإهامكتط لماأسعصعمعم]1 


جهاز عرض يحول المعطيات الرقمية إلى شكل قابل للعرض المرئي . 
حث تزايدى مسمتاأع سآ لماأسعصع مس1 
الحث الذي يظهره جهاز محاثة يحمل تياراً مستمراً . 
جهاز تخطيط تزايدئ مع ]وا أسمعسع رعس 
وحدة تعط نتائج برنامج يتم د تشغيله على شكام / منحنيات أو نقاط على 
/ سمحن . 
تمثيل تزايدى دمن ماصعوع رمع لواسعصع س1 
أسلوب لتمثيل المتغيرات وفق التغييرات الحاصلة في المتغيرات . 
0 فهرس 3 لائحة 
١‏ عدد يمثل موقع المعلومات في سجل أو ملف : 
علو نه استناداً إلى الفهرس مسلووء 00 بجع0م1 


| 4 
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ملفات الفهرسة و1116 عع0م1 


١-فهرسة‏ 110 
" - الوصول إلى المعلومات بواسطة سحلات الفهرسة . 

الرموز الأسية دونه 0 رعلسآ 
دليل العلامة الحذرية لدعنلة1 د ؤأه ععله] 
معامل الانكسار ممتاعدطاء 1 أو جعلم] 
سجل أساسي للتغيبر يسمح بعنونة "دع أكلعء 1 عرعله1 

المعطيات بصورة مباشرة . 

قيئة أساسية عسلة؟؟ رعلس] 
سجل يحتوي الكميات المستعملة تعاواعء 1 100 برعلس1] 
لتغيبر العناوين . 

لائحة تخطيطية لبرنامج توثيق اسقط ماد نلسآ 


عنونة غير مباشرة عطلووع001 أعء سآ 
١‏ عنوان لا يحتوي المعطيات المطلوبة بل يحتوي على عنوان تلك 
المعطيات . 
 "‏ ترجمة الإيعازات الرمزية إلى تعليمات بلغة الكومبيوتر . 

خيط مؤثر ألا سسصمن كسك لععسلم1 
الاهتزازات والصدمات والضغوطات والتسارعات وغير ذلك من الظروف 
التى تفرض على النظام والمتعلقة بتشغيله . 


عطل مستحث ععساته! لععبلمآ 

حث كهر بائى . محاثة عع سما سلس 

الوقت غير الفعال عمس ء جنا ءلاعم1آ 

عدم تعادل ٠»‏ عدم تمائل عع له اأسسوعس1 

كتابة المعلومات الرياضية مع إضافة الإشارات الحسابية . صم تاماود يرقم] 
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وحدة أساسية للمعلومات أذ متأ م مس1 


تخز ين واستخلاص كميات ضخمة لودع ساع ]1 ممتامصسممكم1 
من المعلومات . 

نظام مناولة المعلومات نه 51 داو أأهه::1110 

دايود يصدر أشعة تحت الحمراء 2100 وسنا انظ -لععوكم1 

خطاً متراكم من خطوات سابقة 80 لعاأسعطس1 

منع النانلاا 

دخل دائرة بوابية مانعة أناصسآ وستاتطتطس1 

دائرة بوابية مانعة )2 دوتاتطتطم] 

نبضة مانعة عكلناط أتطتطم] 
نبضة تشغيلية تمنع النبضات الأخرى من تغيير اتجاه المغنطة في خلايا ذاكرة 

إيعاز أولى امناءدساكم] لمتاتمآ 


برنامج كومبيوتر مضمن يستعمل لمساعدة تحميل البرنامج . 
تنفيذ الخطوات التمهيدية وستعتلدتائه1 


عملية تمهيدية في الذاكرة تسهل لمآ سدعرووءط ادتاتم1 
تحميل وتنفيذ أني برنامج . 

أداة شبه موصلة بإمكانها إصدار ]1 “00 

معالحة المعلو مات بنظام عشو ائئي كعسأووع 220 عدارآ-س1 

جهاز قراءة يعرص الأر قام 00 عسارآ-س1 
الثنائية جنباً ِلى جنب بصورة أفقية . 

بر نامج فر عي يحتوى ضمن عستاسمعط بك عمتا تمل 


التتابع الرئيسي للبرنامج . 
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١‏ - الدخل أناممآ1 
؟ - قناة تفرض الوضع على عنصر تحكم . 

“" - نقل المعطيات من واسطة خارجية إلى الكومبيوتر . 

4 - إحدى تتابعيات وضعيات الدخل . 

ه ‏ جهاز يستعمل لإدخال المعطيات في جهاز آخر . 


منطقة المدخلاات وعد أناممآ] 

قسم معالحة المدخلات عاء810 غنامص] 
المدخلات . 

جهاز نقل المدخلات إلى منطقة عع أدزوء 12 رع لظ أدامم1 
التخزين الداخلية المؤقتة في الكومبيوتر : 

دائرة الدخل أنداء أ أنامصرم] 

جهاز المدخلات ععذدء 1 انامس 
وحدة نقل المعطيات من مصدر خارجي إلى الكومبيوتر . 

رصد المدخلات 5سناتل"؟ أنامم] 

معدات المدخللات عا رتان] أنامرم1 


نقل المعطيات إلى نظام معالجة الي للمعطيات . 


معاوقة المدخلاات عع قلع مدآ أبس 

حدود الدخل اتسنا مم1 
الوقت المحدد من قبل وحدة دخل على سرعة تنفيذ البرنامج 1 

أسلو ب نقل المدخلات 1100 أنامس1آ 

موصل عمومي للدخل وللخر 2 كنا أناد)ن0/)نامه1 

قناة توصيل المدخلات والمخرجات أعسصقطن) انجس 0 /كسمس] 


قناة تسمح بالاتصال المستقل بين الذاكرة وبين المدخللات والمخرجات 3 
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بر نامج التحكم بعمليات تسو عع 0ر5 لوده أناموأن 0 /أنامسصآ 


الدخل و الخر ج02 
قسم من نظام الكومبيوتر لإدخال ععذدء10 انار أن 0 /أنامص] 
المعطيات وإخراجها . 
أو جه التداخل بين الدخل والخر 3 1ع م1 أنامان 0 /إأنامصمآ 
جهاز معالحة المدخلات والمخرجات 5501ع2206 أنامرأن 0 ,انامض 
لائحة تخطيط توا ليد أو علطة1 أنص)ن 0 /أنامس] 
تسجيل المتغير ات . 
بر نامج توجيه أو نحكم بالعمليات م0 أنامدآ1 
مر جع مقارنة المتغير المقاس ععدءسع 11 أنامس] 
ملف الدخل 0ع أنامس] 
سعل حاف الحعالحة. 
سجل الدخل تع أسزعء 1 أنامسآ 


سجل يستلم المعطيات من جهاز ملحق بصورة بطيئة ثم يمررها إلى جهاز 
معالجة مركزي بسرعة أكبر . 

إشارة دائرة التحكم بالمدخلات لقدئوذك انامس 

١‏ - جهاز يحتفظ بمجموعة من الو قائع 02> أناصه1 
انتظارا لدورها في المعالجة . 

. المعلومات الداخلة للمعالحجة‎ "١ 


تتابع مراحل إدخال المعطيات والإيعازات راع 5 أنامص] 
طرف إدخال امتح 1 أسرس1 
مغير الإيعازات الداخلة إلى لغة يفهمها الكومبيوتر . :0غ قاكسة" 1 أنامصآ 
استعلام فلات 
تحويل المعطيات إلى شكل يمكن أن عطتسعكم] 


يقرأه جهاز التعرف على الإشارات الرمزية . 


115 


رفوف الكتب 


برنامج فرعي يدخل مباشرة في 
تتابع معلومات تليه مباشرة في الأهمية '. 
١‏ إيعاز مرمز . تعليمة 
” - مجموعة من الإشارات الرمزية لتنفيذ عمل معين . 
“ - أمر للآلة لتنفيذ دالة معينة . 
سجل يحتوي عنوان الإيعاز 
المطلوب تنفيذه . 
ثابت له شكل إيعاز ولكنه لا 
ينفذ بمثابة إيعاز . 


إشارات رمزية تتحكم بعملية تحكم 
لائحة رموز وأسماء وتعاريف 

الإيعازات التي يفهمها نظام كومبيوتر معين . 
سجل تعقب عنوان الإيعاز الجاري 


تنفيذه . 
قسم الكومبيوتر الخاص بتفسير 
إيعازات البرنامج . 


تحليل واختبار كافة الإيعازات 
١‏ - نسق الإيعاز 


عتاناو “طناك لع أمعوتر1 


5 لاتأطواكه]1 


11510 


تعأواعع 1 دوع400 ونان اضاكسآ 


)05 ) 1101221 نا 7أكتر] 


15 ) دمناع ناك ك1 


ع000) تناع رتم1 


00111111 11011ع نا زأوتر]1 


1060067 وتان" ك1 


120515 ناونع ناسادهآ1 


"ل تامتاعناسادن1 


؟ - عدد وحدات المعلومات المخصصة لكل جزء من إيعاز . 


” - تنسيق الإشارات الرمزية للإايعازات المختلفة . 
تغيير الجزء التشغيلي لإيعاز معين 
سجل الإيعازات 


إيعازات تتعلق بمعالجة المعطيات والعمليات الحسابية . . 
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ا رتم1 
لتعأكلعع ]1 مسمتاءعدماكمآا 


115 ْ 


مجموع الإشارات الرمزية المثقولة أع5 سمناء ساكس 
إلى الكومبيوتر أثناء تنفيذ العمليات . 


الفترة التى يستغرقها تنفيذ إيعاز عست سمناء ساكس1 
الكلمة التى ينفذها الكومبيوتر 10 دمناء نساكس1] 
مثابة إيعاز . 

ججموعة أجهز ة القياس و التحكم والتسجيل ونام ساكس 
معايرة أجهز ة القياس و التحكم صمنغة«طتلة) سمتأم امع سسساكم1 
عدد صحيح ع م121 
الثوابت الصحيحة كأطة كمه رععء اد1 

الاعطاء) 52 مرعع 12:6 


إيعاز صحيح 
متغير عددي صحيح 
مكون من مجموعة لا تزيد عن 5 إشارات حرفية عددية . 


121 مرعو‎ ٠١1215 


عدد غير كسرى لونعء مآ 

برنامج للحد من قيمة إشارة «عاتصسشآ ممنعة لفتروءاس1 
الخرج بسبب تأثير العدد غير الكسري . 

حدود التكامل اسملصسوظ لدروعام1 
موقع في الذاكرة الرئيسية يجب أن يوضع فيه حقل معلومات ذي طول 
عدد , 


عمل نتحكمى متكامل تامتاعة امعاده© لدعروء)م] 
يكون فيه معدل تغيير الخرج متناسباً مع الدخل . 

دائرة تكامل ختنء أن لعاأورععام1آ 
دائرة الكترونية مصعرة تتكون من عناصر مترابطة تفل وظيفة دائرة 
الكترونية . 

عنصر متكامل الع ممصنه © لع نوع 1م1 

معالحة متكاملة للمعطيات كساووععوء ملو لعغ2 مم11 
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ع اا ا ؟_ م __2].  .‏ ءءىء برعي سسسب 


دائرة تكامل من كتلة واحدة تمعن عتطاتامده1ة لعاومععاص1 
١‏ - جهاز تكامل 01 لق عع م1 
١‏ - وحدة حساب التكامل الزمنى في الكومبيوتر : 

ذكاء الآلة ععدعع تلاءغم1 


قدرة الآلة على تنفيذ وظائف ترتبط بذكاء الإنسان . 

بايات توصيل ذكية كلقستسح ]1 كصمتامء أسسسصصوت أصعع نااعكم1 
يمكن تكييفها لتأمين الاتصال بكومبيوتر رئيسي من خلال تغيير بروتوكول 
نهاية توصيل . 


الشدة المغنطيسية تناع صعة]1 أو راتممعام1 

نظام تعقب تنفيذ البر نامج اع )55 ع اتوم ناطء 1 ع التاعوعرء م1 
عل ناس إيقان تلو إنهاف + 

جهاز محاكاة وظائف وحدة 01 اناسزك ع جتاع ومع م1 
معالحة المعلومات . 

تقاسم تبادلي لمصادر الكومبيوتر لطاع س1 ع جاعم )م1 
بين عدة مستعملين . 

فسحة فر اغْ على شريط نمغنط مدن عاعواطععام1 
تفصل مجموعتين من المعلومات لمنع تدخلهما : 

وصل بينى لامتاءء رمع رع )م1 

١-أو‏ جه التداخل ع1 1 

. حدود مشتركة بين نظامين لمعالحة المعلومات‎  " 

مهابىء لأو جه التداخل عام ملم ععوأمعاس1 

بطاقة التحكم بأو جه التداخل لون عع ومع ص1 

دائرة التحكم بأو جه التداخل بين جهازين لمعن ععولعاس1 
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شريحة بسقاطة لأو جه التداخل صنطن) طعاهآ ععوأمعاما 
تستعمل كبوابة دخل / خرج ثنائية الاتجاه أو كبوابة دخل أو كبؤابة خرج 

برنامج كومبيوتر ير بط نظاماً بنظام آخر عمتاسهه ععو اع ءادآ 

تشابك : عق لسع اما 


تخصيص أرقام لمواقع التخزين في مواقع تخزين منفصلة 


إدخال اقحامى بينى مسأكوع لسع امآ 

ترابط ل 121101 
برنامج لمنع تدخل عملية بعملية أخرى : 

إيعاز فرعى لايقاف الآلة علء © عأمتلع مستعام1 

تحر ين 0 5 الذاكرة 50128 لم11 عأوتلع 0ع امآ 


نتيحة فرعية النادعة1 عأه تلع مععام1] 


مو قع تخزين متوسط 5028 عأقتلء سممععاص1 

العمليات الحسابية التى تنفذها وحدة: عتاعسطاسة لممعغص1 
الحسات فى الكو مبيوتر . 

معاوقة داخلية ا ا 

إشارة نقل التحكم إلى كومبيوتر مساعد أمساتترعام1 لمسعام1 

بر نامج تحزون فى الذاكرة تمطعووعط لع ماك وللممنعءاسآ 
الداخلية للكومبيوتر . 

ذاكرة 'داخلية إلامدص ]81 لممععاس1 


الذاكرة الرئيسية في الكومبيوتر . 


تنظيم د اخلى 501 أقنرء انآ 
تنظيم تتابع سجلين أو أكثر في الذاكرة الرئيسية . ش 
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سس لل بسي سس 


استكمال من الداخل 1 لوم عع امآ 
عملية إيجاد قيمة بين قيمتين معروفتين على مخطط أو رسم بيانٍ . 
إيضاح تقلا فداناا 


. طباعة الإشارات البيانية على بطاقة مثقوبة‎ - ١ 
. ؟ - ترحمة لغة عادية إلى لغة الآلة‎ 
. تفسير الرموز‎ - '"' 
. ترجمة الإشارات الرمزية إلى كلمات واعداد قياسية‎ - 4 
برنامج ينفذ إيعازات مكتوبة بلغة راقية ع اع عع م1‎ - ١ 
. ؟ - روتين تنفيذي يترجم برنامج مخزون إلى لغة الآلة‎ 
نامج تر حمة وتنفيذ إيعازات ةرعو أعنرمنرعام]‎ رب-١‎ 
. جهاز يطبع على البطاقة المثقوبة المعطيات المثقوبة على تلك البطاقة‎ - 
. ترحمة اللغة العادية إلى لغة الآلة‎  '"“ 
. ؛ - حل رموز البرامج‎ 
بر نامج لحل وتنفيذ الإيعازات المكتوبة ع000) عطتاءمممعاص1‎ 
. في أشباه الاشارات الرمزية‎ 
برنامج لترحمة كل إيعاز تسقعع 0 ممتاه اكشة] عطتاءرمعم ص1‎ 
. باللغة العادية إلى تتابع إيعازات بلغة الآلة‎ 
فسحة فراغ بين سجلين صة لترمعع» ععام]‎ 
قطع المعلومات أن “تع ص1‎ 2 فاقيإ-١‎ 
. إشارة تحكم تحول انتباه الكومبيوتر عن البرنامج الرئيسي‎ - ١ 
. إيقاف تتابع التحكم بالتيار‎ - 
. ؟ - إيقاف العمليات أو البرامج الاعتيادية في الكومبيوترات المصغرة‎ 
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مستوى إيقاف تحفزه نبضات 2 . عكلناط - غصناه) اأمنسععاص1 
صادر 0 عن مصدر تو قيت : 


جهار إيقاف خارجى ععأاء 17 امسسسع س1 
إيعاز بعدم تمكين عمل الإيقاف عاطوكتط أمعنمل . 
إيعاز بتمكين عملية الإيقاف عأطهمكا امسمعغم1 
وحدة معلومات تمنع جهاز معالحة أذ عأكة81 أمنسء )م1 
المعلومات المركزية من الاستجابة إلى طلبات إيقاف قبل تنفيذ إيعازات مبرمجة معينة . 

آلية تسمح للبر نامج بقبول عاكة11 أمناعسع م1 
أو رفض طلبات الإيقاف . 

أفضليات الإيقاف كع ناملس أمتاسععام] 
بر نامج إيقاف جهاز المعالحة تفرع 20 اناسع اس 


المركزية للمعلومات 
ينفذ عند وصول إشارة من الجهاز المساعد تفيد عن استعداده لنقل 


المعلومات . 


وقت الاستحابة لإيعاز الإيقاف عصة] عكصوموعء غ1 أمنمعغم1 

إشارة مرتدة ثابتة للايقاف عاعةطلعع"1 لفمسمواك امرصسعاس1 

فسحة زمئية أو مادية بين الكلمات مه "مجع رآ 
المسجلة على شريط أو قرص . 


الدخل والخرج 1/0 
أجهزة أو برامج أو إجراءات لقبول أو إخراج المعلومات . 

جهار يسمح بنقل المعطيات تعلكسظ 1/0 
من الذاكرة بدون برنامج . 

خطوط توصيل الدخل والخرج وعصننآ كنظ 0 / 1 
خطوط متعامدة ومنطقية تتحكم بنقل المعلومات بين الكومبيوتر المصغر 
وأجهزة الدخل والخرج . 
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نظام التحكم بمدخلات ومخرجات معاد وك امعاده0 1/0 


الكومبيوتر 
عملية تداخل الدخل والخر جَ منغ ععم0 ععدأترعام1 0 / 1 
التر سيخ الأيو في سعاصس]آ 10 
وحدة معالحة تنقل المعطيات بين ماع51 102 
الذاكرة الرئيسية والأجهزة الملحقة . 
كلمة تصف عمل جهاز الدخل والخرج 100 5دغةا5 1/0 
لغة معالحة المعلومات بآه] 
إدارة طريقة الوصول المتتابع الاعسعع مصة1١‏ 1ن 15431 
للسحلات . 
وحدة دخل / خرج معزولة كهربائياً عاب1104 0 / 1 لعقامك1 
القطب 11 
يستخدم شرائح منطقية تحتوي على ٠0٠١‏ بوابة تعمل بسرعة فائقة . 
إعادة » تكرار ٍ ع1 
برنامج يقدم حل للمسألة بواسطة عمتاسه18 علتلوع 1 
التكرار للعمليات الحسابية . 
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٠. 
مقبس لول‎ 
لو حة مقابس أعصوط عاعول‎ 
تشويين لول‎ 


أي توقف في تدفق البطاقات المثقوبة عبر الآلة . 
١‏ عدم استقرار الاشارة اال 
١‏ - القيمة القصوى للتغييرات الزمنية . 
“"' - تشوه الذروة . 
قلاب ذو دخلين يولّد إشارة م110 نا" 16 - ل 
خرج عندما يكون الدخلان في وضعية منطقية ١-يسمى‏ هكذا نسبة إلى 
البطاقتين «[» و «1» الملصقتين على نهايتق توصيله . 


وحدة عمل طمل 

بطاقة تعليمات التحكم ل لوده طول 

نظام تفسير التعليمات العائدة عنام لآ أمعاده0) طول 
لتنفيذ وحدة عمل : 

برنامج تحضير كل وحدة عمل سسفعووعط امتاصمن طول 

تسلسل مدخلات نظام تشغيل تلدع 5 أناجسآ طمل 
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إدارة بريجة وحدات العمل 11323871 امل 


مجمع المعطيات الأولية جمقعطرآ طمل 

نهاية توصيل تولد المعطيات على امستصحع ]1 لعنصعم0 - طمل 
شكل جاهز لاستعمال الكومبيوتر . 

معالحة إيعازات التحكم الصادرة عستووععو© طول 
عن تسلسل المدخلات . 

برنامج تحكم بمعالحة أمعاصه2 ممتموععوعط طمل 


وحدات العمل 1 


برنامج تحكم لتنظيم تسلسل عا لعطء5 امل 
وحدات العمل . 


إيعازات لتوجيه نظام تشغيل اسه اسعصع نمك طمل 
خطوة معالحة لتنفيذ وحدة عمل معغ5 طمل 
جبوعة من الأعمال المنفذة بالتتابع منوع م5 طول 
اجهزة جوز يفسون وع16اة(آ «امكطمءكمل 


دوائر متكاملة ذوات وظائف متعددة تعمل كشبه موصلات عند درجة 
حرارة منخفضة جدا . 


لتقى توصيلات جو زيفسون 05 اع طتال تامعطمءدومل 
0 عانول 

وحدة قياس للطاقة في النظام المتري . 
اهرون 116 عاندمل 
تولد الحرارة قُْ جسم مقاوم عند مرور التيار الكهر باثي خيرة... 


كما ونع انامل 


قانون جول 

ملف رسائل يؤمن المعلومات الضرورية لممسسمل 
لبدء التشغيل والتحليل الزمني لعمل النظام . 

عتلة الادارة والتوجيه اع قاو رول 
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التجاوز إمتنال 
ايعاز برنامج يحدد موقع الإيعاز التاللي في الذاكرة ويوجه الكومبيوتر نحوه . 


إيعاز التحكم بالنقل صوتاع سكسا سيل 


عملية التحكم بالنقل ع0 سنال 

برنامج التحكم بالنقل عستانم] مسال 
برنامج لنقل التسلسل المنتظم من تعليمات الإيعازات إلى برنامج اخر . 

١‏ - ملتقى توصيلات رم تأعصال 


" - تلامس بين معدنين أو مادتين مختلفتين . 
'' - سطح تداخل التلامس في معدن شبه موصل 


صندوق ملتقى التوصيلات 80 صسمتأعصوال 

دائرة ملتقى التوصيلات أأمءع 0 ممتأعصول 

دايود ملتقى التوصيلات 1100 ممع صسل 
أداة ذات نبايتق توصيل تحتوي على بلورة واحدة من مادة شبه موصلة . 

نقطة التوصيل أصسته رمتأعصول 

نقطة مشتركة للتوصيل تناك لامتأعصتال. 

نفاية علصتال 
تتابع غير مفهوم للاشارات أو المعطيات . 

ضبط وتصفيف ا حقول ممنامء تاكيال 

ترتيب المعطيات على أعمدة أفقية منتظمة مأععد1ة لع ناكسل 


الضبط الصحيح ولتأكدال 


. تصفيف مجموعة من الاشارات الرمزية أفقياً أو عمودياً‎ - ١ 
نجاور ْ 0 011 ا تال‎ 


وضع البنود بجوار أو بجانب بعضها البعض . 
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١-رمز‏ الكاثود 
١‏ - رمز ثابت العزل الكهربائي . 
 '“‏ رمز يساوي العدد ٠١784‏ . 
- رمز للمضاعف 5 
مخطط كار نوغ 

مخطط يمثل العلاقات المنطقية . 
وحدة كلفن لقياس درجة الحرارة 
أوطأ مستوى لنظام تشغيل 
١‏ - مفتاح ترميز بنود المعلومات 3 
١‏ - عتلة معلمة لاستنساخ إشارة . 
٠"‏ - مفتاح تعريف السجل أو الملف أو الكلمة . 
لوحة مفاتيح الترميز 
فئات لوحة مفاتيح الترميز 

تكون عادة عددية حرفية وعددية . 
كومبيوتر يستعمل طابعة كهر بائية 
مفاتيح التحكم بالتشغيا 
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مها طونتحسي] 


متجاعع1 
اعصعع ا 


زذك ا 


لسووطرء1 


وعككة! ) لعومارء 1 


"اع ا نامسردهن) لسدمطوع )1 


وزّع؟1 أومعده© لمومطبرع؟1 


جهار ترميز يستعمل لرحة مفاتيح تع لمعسظ لسممط و1 
يكون عادة شريحة ذات معالم تشغيلية قابلة للبريحة . 


لوحة نحكم يستخدم فيها العرض 15 ل امصطوء 1 
المرئي بدلاً من الطابعة . 


يقة الوصول لعطاء11 ووعععة لمتاسعسوء5 لعرع ع1 
المتتابع لحقل المعلومات . 
تضمين الاشارة عمارع] 
تجزئتها إلى فترات زمنية متفاوتة الأمد . 
ل كك 


لوحة مفاتيح صغيرة 
تحتوي على عدد أصغر من المفاتيح وتستعمل عادة في الحاسبات البسيطة . 
الة تثبيت لتسجيل المعلومات على شريط طع سرام رعك1 


أو بطاقة 

1 كلمة دليلية‎ - ١ 

. كلمة تحدد نوع العملية المطلوبة‎ - ١ 

فهرس بالبر امج المتوفر ة يضم ألا اصهن) عمط علعده و1 
الكلمات الدليلية فى العنوان . 

قوة العدد 1 مضروب عشر مرات لكا 
مثلا كلمة ذاكرة من 4 كيلو تعني فعلاً 4045 كلمة . 

وحدة قياس للمعلومات الرقمية تساوى ألف أذ ملكا 
وحدة معلومات : 

قانون كيرشهوف للدائرة هآ 5 مططء مك1 


الكهر بائية المتفرعة . 
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مجموعة رموز اءعطه] 
١‏ - لتعريف أو وصف بند معلومات أو سجل أو ملف : 
؟ -اسم رمز تحديدي . 
٠‏ - بطاقة تحديد مواقع التخزين على الشريط الممغنط . 
مجموعة بطاقات في نظام تشغيل بناه22) اعطه] 
رمز يستعمل لتسمية نوع البند ع نامعل1 اعطه1 
الذي تم تعريفه بالبطاقة . 
سجل البطاقة 4 اعطور] 
مجموعة بطاقات ذات رمز تعريف مشترك 5 اعطهرل 
بطاقة مثقوبة تكون فيها كافة الأعمدة لعو لععمآ 
مثقوبة بحيث تبدو عدة ثقوب في كل عمود . تستعمل عادة للاختبار أو لتعليم 
نهاية ملف بطاقة . 
رسم تخطيطى لمراحل منطقية التحكم سة عدت 12006 
تعوق زمني ]1 
لغة برمجة 316 ] 
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نظام جميع رموز وتحويلها إلى اع [اسعددة عم قنام 1.31 


خرج رقمي ثنائي . 
مزايا اللغة التي يقبلها الكومبيوتر 5ن أقء 1 211511286 
جهاز ترحمة اللغة نع 12211014 غ28 نا13118 
جهاز يجمع الإيعازات الموضوعة بلغة ويولد إيعازات مشابهة لما بلغة 
أخرى . 
قواعد اللغة 5عأن] عع هناع 1.3 
نظام تدرج اللغة 0ل كط 13081128 


بر نامج تر حمة 0ق اكتتة 1 120081128 
برنامج يحول الإيعازات المكتوبة بلغة معينة إلى لغة يقبلها الكومبيوتر . 

تكامل متعدد الوظائف لمنمنرقء 1ه[ علوءعدعع :13 
تجميع وتصميم عدد كبير من الدوائر على شريحة واحذة من معدن شبه 


موصل . 


جهاز يعمل عند مستويات عالية 0 نرده0) امموزك عم 2ر1 
للاشارة . 

ليزر ونننة | 
تضخيم الضوء بابتعاث الإشعاع المنشط . 

التلدين بأشعة ليزر كستاةعصدة ععكهر] 

وسائط تخز ين تستخدم شعاع 510138 لوأك نادرظ1- 15 
ليزر و احد . 

١‏ - حلقة تغذية مرتدة للمحافظة على حالة طعغهق] 


في الدوائر الرقمية التماثلية . 
؟ ‏ عنصر تخزين للدائرة المنطقية يشمل بوابتين كوحدة واحدة . 
“'- إقفال , 
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منطقية إقفال عذم مآ عصتطء )هآ 
إشارة تغيير تنشط الخرج وتجعله يحافظ على تنشيطه . 

١-الوقت‏ اللازم لتسليم المعلومات 180 
من الذاكرة 5 

” - وقت انتظار ظهور موقع الذاكرة على جهاز القراءة ١‏ 


وقت الكمون عصل] إعمعنه1 
الوقت بين انتهاء إرسال الإيعاز وتحرك المعطيات من موقع تخزينها . 

مر شح شبكى ش ع عع هآ 

شبكة شعرية عاده تجاء ل ع1 هآ 
ترتيب تائلٍ للأجزاء المكونة لنظام كومبيوتر . 

طبقة ذات خاصية كهر بائية محددة وند!| 

تخطيط ترتيب المعطيات 12200 

أقل أو يساوى «0غ 1[هنن؟ا “زه صقط1 ووعرل» + كآر] 

سلك توصيل 160 

١‏ - مسافة غير مستعملة في بدء الشريط الممغنط . ع1 

” - كلمة دليلية . 

سجل بأو صاف المعلومات المحتواة لسمعع] علوعآ 
في مجموعة من السجلات . 

طرف البطاقة المثقوبة الذى يدخل م10 ومتلوء.] 
أولاً إلى مسار البطاقات . 

إشارة الصفر الذى يسبق الأرقام 0ع عسنلوةء.] 

اختبار لعبة القفز اكع 1 مه أمصوء.1 


العمليات الحسابية أو المنطقية على مجموعة واحدة من مواقع التخزين ثم 
يقفز إلى مجموعة أخرى ويكرر هذه العملية حتى اكتشاف الأخطاء . 
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الر كم الأقل أهمية فى عدد ثنائى لظ غصد لتمئاك أمدء.] 


ترك حاشية يسرى في صفحة مطبوعة ناكسل أأعآ 
مسار في برنامج فرعي أو برنامج كومبيوتر 16 
عدد الإشارات الرمزية أو وحدات طأعمء .]1 

المعلومات في سجل أو كلمة أو وحدة معطيات أخرى ٍ 
انيت8| 


١‏ مستوى 

؟ ‏ العلاقة الطاقية بين دوائر مختلفة . 

. وحدة معلومات أو عنصر أو قناة أو صف من المعلومات المسجلة‎  * 
. ؛ - وضعية بند معطيات تجاه بند آخر‎ 

ه ‏ عدد وحدات المعلومات في كل إشارة أو نظام ترميز . 

” - عدد عناصر الإشارة الذي يمكن إرساله في وحدة تضمين . 


التحكم بالمستوى امعطاصهت اعرعن] 


إشارة لتغيير و ضع القللاب لقصئذة عاطهمظ-اءعم.1] 
من صفر إلى ١‏ . 

منطقة التسوية عدوت عستلاءع.آ1 
غعمليه تقار التكزيزاللنظفة يكية ترؤيغ الخواب :فق كه الوضلات بصورة 
متعادلة . 

بر نامج متكامل لنظام التشغي محسة رط ال 

التخزين الدائم للايعازات أو المعطيات مقط 1 

رصد ملف البرامج المحمعة ده نل؟ علتا وسممعطاآ 

جموعة من البرامج المصنفة المحفوظة لمم عورط ومورط انآ 

ب نامج لتكوين مجموعة من البر امج عمتاناه] تموعطاآ 
الخاصة . 

مجموعة من البرامج الفرعية عستاسمسطنك وموعطاآ 
محفوظة فى الذاكرة . 


سس م ب ع لح ع ب لع ل ا 


شرائط نمغنطة لتسجيل .مجموعات البرامج 5 إعوعط 11 

مسالك تخزين المعطيات المرجعية كاه تإسوعطار1 

الداخل الأخير خرج أولآا أناه أكعل1 سزاكة.] :1170 
نظام تسلسلى يزال فيها الدخل الأخير قبل كل المدخلات الأخرى . 

موقع تخر ين للمعلومات يتبع 53 1110 


بقة الداخل الأخير يخرج أولاً . 


دايود ضوئي 

قلم ضوثى دع أطون1 
أداة ضوئية حساسة تجعل الكومبيوتر يغير أو يعدل العرض على أنبوب 
الأشعة الكاثودية . 

استخدام القلم الضوئي للتأشير ونأ عم 0 معط أطوان] 
مع عرض أنبوب الأشعة الكاثودية . 

نظام بصري ليفى لإرسال المعطيات كعنام0 ععطة]1 عمتم)طواآ 

مر حل صوتى تإهاع 8 أطعنا 

حساس للضوء عالاتكمع5 أغطئ .]1[ 

جهاز إحساس بالضوء 5501 غطئ 1.1 

جهاز تكامل جد لمأ فوع أسآ لعالسرار1 
جهاز تكامل يوقف تكامل المدخلات عندما تميل المخرجات إلى تجاوز 
الحدود المعينة . 

محدٌ انسار 
محول طاقة لا يتغير خرجه عند وصوله إلى قيمة حرجة 5 

طعااد انسا] 


مفتاح وصل / قطع يعمل عندما تصل قيمة خاضعة للمراقبة إلى حدود مداها 


خطى 11[ 
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100 عسناغتس؟] غطئز1 ' 


الخطية جاأمقعسا] 
1- العلاقة نين كميين عننما يكون التغيير في الكمية الثانية متناسنا 
مباشرة مع التغيير الحاصل في الكمية الأولى . 

الاتحراف من الاستجابة على خط مستقيم لإشارة دخل . 


برنامج خطى الغوريتمى ةرمو "تدع ]1 

مقاو 1 خطى ( أو مقاو 1 أو مى ) «ماكلوع ]1 توعصاآ1 

انجياز الخط كداظ عصأنا 

إيعاز يكتب عادة على خط واحد 000 عسار] 

تكييف الخط عستصون) نلمه) عصار] 
ضبط خط الاتصالاات لمنع الإشارات من الابتعاد عن شكلها . 

منطقة تخر ين تضم معطيات عاء810 [معطاصمن عسار] 
التحكم بالعمليات الموجودة على خط معين . 

إيعاز بحذف الخط المطبو 42 عاعاء1 عصارآ 

إشارة رمزية لتقديم جهاز الخرج لع" عسار] 
خطاً واحدا باتجاه عمودي 3 

طابعة أسطر تعاصعط عسصاآ 
طابعة سريعة بإمكائها طبع سطر كامل مرة واحدة . 

التازابظ علصا 


" - نظام إرسال واستقبال يربط بين موقعين . 

" - مسار بين جهازي تحويل ضمن مركز رئيسي . 

١‏ -إيعازات إدخال وإعادة إدخال عع كلصا 
برامج فرعية مغلقة . 

؟ - ترابط . 

سجل تحليل ذو وحدة معلومات انظ علماآ 


دائرة ترابط |8009| 


رفوف الكتب 


ل 0 0011 


تجميع برامج موضوعة بشكل مستقل 1010 علصا 


فى وحدة معالحة واحدة . 


.لائحة ربط عدة بنود أكأآ لعكلصارآ 

برنامج فرعي ينفذ إيعازا عسدوطرع لعكلصا1 
فرعياً يعيد التحكم إلى البرنامج الرئيسي . 

عملية الوصل كلسل 

جهاز تحميل الترابطيات فى 10201 وس سا1 
الذاكرة الرئيسية . 

عرض بالبلورات السائلة لفامكتط تمادو لتأون] 

لغة لمعالجة المعطيات بكلمات طقآلآ1 
مطبعية موصولة . 

معالحة المعطيات على شكل لو ائح ع6 أوأنآ 

طريقة برمحة تستعمل اللو ائح كأ ولزووعع و2 اوأر[ 
لتنظيم الذاكرة . 

بنية اللائحة ع5 أوارآ 
مجموعة من المعطيات يحتوي كل عنصر فيها عنوان البنك أو العنصر 
التالي . 

رمز حرفى لقعع 1 

معامل يحدد بدقة قيمة الثابت لم0 لوععائر1 

منشط كهر بائيا لمآ 


585 100 
" - إدخال المعطيات في مواقع تخزين في الكومبيوتر . 

" - مقاوم بإمكانه الحلول محل عنصر دائرة . 

؛ - ملء التخزين الداخلي بمعلومات صادرة من تخزين خارجي . 


عملية تحويل لغة المستعمل إلى لغة الآلة وتخزيهة . 0 قطة 1030 
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إيعاز تحميل وتخزين 
نباية خط نقل 
قاكم اخير 
برنامج نقل برنامج جاهز ووضعه 
في الذاكرة قبل تنفيذه . 
وؤكخ يولد اليا وفق مواصفات المبرمج . 
رذع م رامع عامل ابه 
ذاكرة مقر وءة فقط سريعة 


لخزن أنماط المعطيات التي لا يستطيع توليدها مولّد أغاط . 


استلام الإشارات من خحطات محلية 
عنوان . موقع 

١‏ قسم التحكم في الكومبيوتر المصغر 
؟ ‏ سجل التحكم : 


' - سجل عنوان الإيعاز الجاري تنفيذه . 


منع الوصول 


5401 210 1030 
| 
لك ا | 


1030 


ناا م1030 


م2 :)800)5 1020128 


1101 أدعمآ1 


دمنامءء ]1 لوهء0آ 
10 


106361011 00101311 


أنامعلء10 


منع كتابة أكثر من برنامج واحد لنفس المعطيات في نفس الوقت . 


وحدة وقف الته لتشغيا 


51100101 انامعلء0آ1 


دائرة الكترونية تمنع تسجيل أكثر من إشارة خرج واحدة في وقت واحد : 


إقفال 
١‏ - عملية تسجيل كل ما يختص بتنفيذ عمل 
؟ - سجل الأداء 1 


١‏ - منطفية 
؟ ‏ علم مبادىء المنطق والفكر . 


“ - ميادىء وتطبيقات لوائح الترابط المنطقى 5 


135 


تاعكاء0آ1 
108 


1 
مآ 


رفوف الكتب 


ل اي 0000 آذ 


تحليل المنطقية 3515 رك عأعه.] 


جهاز متعدد القنوات يحلل ويعرض 


ع5 أو رخ ع أعه.آ] 


دائرة منطقية ألنء عن ادعنزوم.] 
دائرة تحويل للقيام بمختلف العمليات المنطقية . 
قرار منطقي استناداً إلى المعطيات سمأولء2] لدعزعه.] 
المدخلة في كومبيوتر . 
مخطط بياني للمنطقيات رم 11 لدعزعه.] 
- عنصر منطقية العصرع 1 لدعزوه.1 
١‏ 8 تؤمن خرجاً نانجاً عن دخل متغيرين . 
ملف معطيات ت يضم سحل منطقياً علذظ أمعزوه.1 
واحداً أو أكثر . 
خطط تفصيلٍ للعمليات المنطقية انط و10" لمعزوه.] 
عملية منطقية نم0 اوعنعه.] 
عملية تقوم بها كميات منطقية بالمقارنة واتخاذ القرارات وإعطاء 
الاستخلاصات . 
المعاملات المنطقية 25 اوعنع1.0] 
إزاحة منطقية أكنطة لمعزوم.1 


١‏ جمع منطقى تداك لوءزعم] 
" - نتيجة عملية بوابة « أو » المنطقية . 


رمز عنصر منطقية لوطصسدوة ادعنعم.1 
بطاقة المنطقية 0 عذوه.1 
دواثر 7 يل لبوابات المنطقية اتناء أن عزوه.1 
جهاز تعقب الأخطاء الوظيفية 0013022601 عأع10 
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لاسا ل ]ى ,1 و ىن يباا سسسسس 32 


تصميم منطقى صئاوء2 عزوه.] 
تفصيل تحليل لعلاقات العمل بين أجزاء النظام على أساس منطقية 


رمرية . 
بوابة منطقية ©)02) 10861 
إيعاز بتنفيذ عملية منطقية ل ناللأكه] عزعم1 
الفولتيات الاسمية التى تمثل ذا 9ع .رآ عزوم.1 
الأرقام الثنائية في دائرة منطقية : 
مصباح المنطقية أطع انآ عزعوم.1 
معنت بتو سفن عط قا 
إزاحة تؤثر على كافة الوضعيات اكنطد عنعومآ 
لغة برمجة راقية ١‏ 1060 
إيعاز طو يل أده دمناء باكم1 مم1 
يحتل أكثر من وضعية إيعاز قياسية في الطول . 
تيار طولاني متوازي المسرى أدع سان لمستل م ننعهم1 
ذبذبة طولية مله للن05 احستلسائعهه.1: 
موجات طو لبة 5ع25 11 021نلسااع مم1 
إيعاز « انظر إلى الأما 1 معط عغلهه.آ] 
إيعاز يسمح للكومبيوتر بحجب طلب إيقاف إلى حين إكمال تنفيذ الإيعاز 
التالي . 
إيعاز « ابحث » نا ك[00] 


تقنية كومبيوتر يتم بموجبها انتقاء بند معطيات من منظومة بنود . 
١‏ حلقة إيعازات تنفذ أكثر من مرة «وه.آ] 
” - دارة كهربائية كاملة 5 


الكشف عن دقة إرسال المعطيات تستلءع) ممم 
دائرة حلقية أنده أن «ممر] 


137 


خطأ حلقى 101 م00 
ابتعاد إشارة خرج الحلقة عن القيمة المرغوبة . 


إشارة تغذية مرتدة للحلقة لممواك عاعدطلعء"1 مجممرآ] 

تكرار البرامج والإيعازات إلى امهم[ 
حين التوصل إلى قيمة نهائية . 

مجموعة من الإيعازات التي 01 م1002 
تكرر إلى حين الوصول إلى وضعية نهائية . 

نظام الحلقة المغلقة > 1.00 


نظام مغلق يتحكم الكومبيوتر المصغر من خلاله ببرنامج خارجي بدون 
تدخل المبرمج . 


108 لغة قريبة من لغة الكومبيوتر رآ اءاع.آ-‎ ١ 

" - لغة يكون لكل إيعاز فيها رمز تماثل في لغة الكومبيوتر . 

الرقم الأقل أهمية في عدد معين 00 ورم 
يكون عادة الرقم الأبعد إلى اليمين في العدد . 

أقل من صطقط] ووعة + لآ 


مختصر يستعمل غالبا في اللغات الرافية ككلمة مخصصة لعملية مقارنة 
مطلوبة . 

وحدة دفق الضوء 

خاشة مضيلة 
شاشة عرض مطلية بمادة تضيء تحت تأثير الإشعاع . 


|» 


ناآ[ 
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الا 
44 


عنوان مطلق دعل لة عستطعو31 

نوتف لإجر اء الكشف على نام لاع أد1 علععط) -عسمتطعع 3١‏ 
الكومبيوتر 

إيعاز رمزي لتنفيذ عملية ممتاء ناكما غ000 - عمتطعولح 

أقصر عملية كاملة تكر ر بانتظام ع (0) عستطعولح 

المعادلة المبر مجة ا عمتطع ه31 

7 نامج مستقل عن الآلة أمع لدع مع س1 عمنتطعولح 

لغة الأر قام الثنائية 1628 عمتطء ه31 
اللغة الغبائية التي يتوجب على كل كومبيوتر أن يستعملها . 

بريجة بلغة الأر قام الثنائية ع 210 1386ا5 211 رآ -عتاتاءعج11 

تصميم منطقية النظام صعلوءط7 عزوم .ا عسنطعولح 

لغة يستعملها الكومبيوتر يدون 8ه ناطق رآ لعأدع 01 -عستطعول8 
ترجمتها إلى رموز . 

معطيات بإمكان الآلة قراءتها عاطقلوء 1 عمتطعقل3 

الفولتيت الممثلة لوحدة متغير أنصنآ عمتطعول3 


في البرمجة التقارنية . 


وحدة معلومات ذات عدد قياسى من الأر قام . لع ١1‏ عستطعوا1 
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ا 00000 


بجمع كبير اع[ طصعوكة مع و11 
مجمع يحول تتابع العمليات المنطقية مباشرة إلى لغة الآلة . 


نظام ترميز كبير 11900 
نظام ترميز يجمع عدداً من إيعازات الكو بيوتر في كلمة رمزية واحدة . 

برامج مشكلة من عدد من الإيعازات المترابطة مع 11 

لو ائح تصميم منطقية روتين اسقط 1م112 
١‏ - مجموعة إيعازات لتنفيذ ملاع نا أكصآ م813 


- الإيعاز الذي يجمع عدة عمليات . 
خرطوشة شريط تمغنط م11 


مادة لصنع المغنطيس الدائم نن0ةضع 113 
ل مم11 


ذاكرة تعتمد على الفقاعات (لتمصء 81 عاططساظ عتأعمع ولح 
المغنطيسية 

بطاقة تخزين ممغنطة ةن عتأعمعدل1 

دائرة مغنطيسية أده 1ن) عتأعدعود11 

١-قلب‏ مغنطيسي 00 عناعمع 312 


؟ - مغنطيس يستعمل للتخزين أو للقطع والوصل . 


وحدة الذاكرة في وحدة معالحة المعلومات . 


تخز ين يستخدم قلبا مغتطيسياً 5028 001 -عناع م312 

قرص تمغنط لتخزين المعلومات عأكةط عتأعمع 312 

دارة نمغنطة لتخزين المعلومات سس عتاع مع م31 

المحال المغنطيسى 50" عناعمعو1ا3 

مضخم عمغنط ثنائي الأو ضاع وها - منل؟ا عتاعموداح 
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ساسا مم يي 


الدفق المغنطيسى تحط عتأعدوول3 
ذاكرة ممغنطة تمص 81 عنأعمود11 
واسطة تسجيل تمغنطة سستلع1ة عستلسرمعع2 عتأعمعولح 


مر حل مغنطيسي لمعاع]1 عتأعمعد1 
مرحل مزود بمغنطيس دائم . 


سجل إزاحة ممغنط تعاأكلوء 8 التطى ع ناعمع 312 
شريط نممغنط عمة1 عتأعصعة11 
تخز ين على شريط نمغنط 50128 عر12 -عتاأعمع ه11 
القيمة المطلقة للعدد ل ا 
صندوق البريد 80 انة81 
مجموعة من المواقع في منطقة تخزين في ذاكرة الوصول العشوائي . 

١‏ الكومبيوتر بحد ذاته عصصة] متملاح 
 "‏ وحدة المعالحة المركزية للمعطيات . 

الذاكرة الأولية لنظام كو مبيوتر لم11 ستقلاح 
المسار الر يسي طنوط متاح 


تتابع تنفيذ الإيعازات بغض النظر عن تنفيذ البرامج الفرعية . 


القسم التحكمى في البر نامج م0 1نة11 


أداة التخزين الرئيسية في الكومبيوتر انا 
المعطيات الر ئيسية للتحكم امنتاده) منول3 
برنامج الصيانة عسنانام] ععسممء )1121 
الدائرة الرئيسية عا نرم زولا 


جزء من أداة الذاكرة يؤمن الوصول المنتظم لمواقع التخزين . 


دالة التحكم في الكومبيوتر عاك :5 ز112 
قابس ذكر قساط علو1ح 
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ع ا و ا ا 


سو ء الأداء ل لك 

١-الإدارة‏ بواسطة المعالحة ع5 نوتأ م سممكص1 امعسعع مسصول3 

الآلية للمعطيات . 

؟ ‏ نظام تعليمات لتنفيذ الدالات الادارية . 

إدخال المعطيات يدويا وبصورة مباشرة أناممآ أمساصول8 

جمهاز يقبل ويحفظ المعطيات 101 عد 2) أنادرصط علمناسول8 
المدجلة يدوي 

مفتاح إدخال المعطيات يدو 3 511 ع5028 - امناسواح 

١‏ مخطط تحويل المعلومات من شكل مدك1 
إلى آخر 

" - مخطط اتصال بين العناصر . 

* - لائحة تتيح للمبرمج ربط أسماء المعطيات بالعناوين الرئيسية : 

١‏ د شكل لبند معين كطأممة31 

؟ - تحويل من مجموعة إلى أخرى . 

. مراسلة‎  "* 

طريقة تحويل العناوين عبر مخطط 5100 عسأمم 112 


الذاكرة 
مضخم الإحساس الحدي 


عا لتأمصسة عممعك لمصنع :312 


اختبار هامشى عستاىء ]1 لمصزع ه311 
الرقم الثنائي « ١‏ » في لغة الكومبيوتر النلنانا 
علامة ونا فلاكا 


رمز يشير إلى بدء أو انتهاء مجموعة من المعطيات . 


جهاز قراءة الاشارات المكتوية علدع8] مولح 

الدالة المنطقية المتساوية اانا 

وحدة معلومات الدالة المنطقية المتساوية أذ لوقام 
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استخلاص وحدات معلومات بواسطة لم81 
الدالة المنطقية المتساوية . 


ذاكرة مقروءة فقط تحدد 01 لعستسدعووعط - عاكة31 
خلياما اتفال خاجب ٠:‏ 

وسائط تخزين ذات سعة كبيرة 012 1/1355 

وحدة تخزين ذات سعة كبيرة عغز9ء8 عع 502 31355 

ملف رئيسى للمعطيات 111 

بطاقة ر 56 ةن 11251 


تكون عادة أولى مجموعات البطاقات الحاوية على معلومات ثابتة . 


شريحة دائرة متكاملة قياسية منط «عاكو31 

دائرة موجهة الدء ان «عاكة 11 

ساعة توقيت رئيسية عاء010) “عاكة1ة 
المصدر الأولي للتحكم بتوقيت النبضات . 

ترددية ساعة التوقيت الرئيسية لإعسمعسوعع! غ010 معاوو1ة 

بر نامج التحكم التشغير مسمععوعط أمعطده0 عاكة31 
ارئيسي ظ 

برنامج نحكم بنظام الكومبيوتر عستانه] امعاسه© عاوو31 

المعطيات الأساسية لعمليات المعالحة 2 ]1135 

الملف الرئيسى المرجعى للمعلومات لز" ممعامو]ا 

يحتويات 92 الر ل إام اصع كمسل عل معأكواة 

شريط ممغنط يحتوي بر امج عجرة 1 ممتاء ا “اكم1 “م 51د31 
الكومبيوتر 

تحديث الملف الرئيسى عغهلم نا علا سدعرووءط معامو81 
لجرا 

السحل ال تيسى لرمعع] «عاكة1ا 


الملف الذي سيستعمل في التشغيل اللاحق للكومبيوتر . 


رفوف الكتب 


مركم برامج رئيسية وتابعة :01 هاتالسسععةم عحماك / عأمواح 
كو مبيوتر ريسي وتابع 
برمجة تؤمن عدم إضرار 

برنامج باخر يتقاسمان نفس الذاكرة : 


نع لاهن 51296 / عأكمو1اح 


كستسسفتع مر نالب81 عحماك / وولح 


نظام الكومبيوتر الر يسي مسعاكزة عنهاك / 6 1ن312 
والتابع له 
جهاز تزامن رئيسى 0 لا 
شريط الملف الر 2 للمعطيات عمه1 )3135 
وحدة التحكم بنظام المعالحة الآلية للمعطيات ادن مكاح 
مقارنة بين بندين . موائمة طعغولا1 
الموائمة أ 11 
موائمة المعاوقة عع صقلء مس1 وستطء) 312 
التحقق بواسطة العمليات الحسابية عأععطن) لمع تمص قلح 
١‏ - شبكة أو نظام ترميز في الكومبيوتر ان 


؟ - مصفوفة : منظومة ذات بعدين تنظم عناصرها في صفوف وأعمدة . 


و11 


طابعة مصفوفات 

الترددية القصوى لنبضات التوقيث اإعتعبوعم! علع10© اساستجد 31 
وحدة ماكسويل للدفق المغنطيسى لاء ملاح 
متوسط قيمتين أو أكثر ١‏ نا 
متوسط الوقت ناته عمعء ع8 س1 -موعلح 

بين التعطلاات 

متوسط الوقت لحدوث التعطلات عتسلتةظ -10 معصسلة -موعلح 
خطأ في القياس :01 ادع د كد11 
أو جه التداخل الميكانيكى عع هتعاس[ لمعتسمطعع 11 
واسطة ١‏ مسستلء381 
جميع عدة دوائر على متام ععاصآ علدعك -سسطلعل3 


شريحة شبه موصل واحدة . 
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مختصر يدل على قيمة مليون د 


ملف من ملفات المعلومات لع ص81 

81 -الذاكرة الرئيسية في الكومبيوتر تمص‎ ١ 

؟ - جهاز تخزين المعطيات في الكومبيوتر . 

عنوان الذاكرة 05خ إرمص 11 
قسم الذاكرة في كومبيوتر رقمي الذي يحتوي كل سجل فردي . 

سجل عنوان الكلمة المختارة اعأكاعء 1 دوع01ل (ررمد 31 
في الذاكرة 

سجل تخز ين الكلمة حسب تعأكتعء 1 مالظ رمعل 


صدورها من الذاكرة : 

الموصل العمومى للذاكرة كناظ لإتمصرء81 
يتكون من ثلاث موصلات : الأول لعناوين الذاكرة والثاني للمعطيات 
الموجهة إلى جهاز المعالجة الرئيسي والثالث لمعطيات جهاز المعالجة الرئيسي 


الموجهة إلى الذاكرة . 

وحدة كبيرة من المعلومات تساوى مليون اأطوع»11 
وحدة معلومات ١‏ شْ 

سعة ذاكرة التخزين ش . جأأعدمة) إرمسع كلق 

خلية الذاكر ةّ لاعن) و“تمسرعل1 
أصغر قسم في الذاكرة لتخزين المعطيات . 

دارة الذاكرة ان 
عملية كومبيوتر تشمل القراءة من الذاكرة والتسجيل فيها 5 

سجل معطيات الذاكرة تعادلقء 1 12208 رمد ]3 


يحتفظ بالكلمة الأخيرة للمعطيات المقروءة من أو المسجلة في موقع ذاكرة . 
روتين الكشف على مو اقع الذاكرة ع1أدممع2 21 مم31 ٠‏ 
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سس 


١‏ - لائحة محتويات أداة تخزين متسس نومص 

؟ ‏ كتابة محتويات الذاكرة بالتتابع . 

" - روتين لعمليات تحميل البرنامج وطباعة محتويات الذاكرة . 

خطأ في معطيات الذاكرة 0 ان 

١‏ - جهاز ذاكرة مساعد عأن1100 سمتكصديرة] ورمصع لح 

؟ ‏ وحدة توسيع الذاكرة . 

تعبأة الذاكرة اننا ومسعلح 
وضع إشارات رمزية في سجل الذاكرة بغية ايقاف عمل الكومبيوتر في 
حال طلب البرنامج إيعازات من سجلات ذاكرة خارجية . 

إقحام بيني في الذاكرة سكع أععاس] بإ«ممعل8 

لائحة العناوين التي ترسم ه1١‏ مساح 
الحدود التي يحتلها برنامج في الذاكرة . 

تخطيط الذاكرة سم م312 لامر 31 
عملية في الكومبيوتر المصغر يتم فيها استبدال وحدات المعلومات الثمانية 
الأعل فق الأهمية صيمن غتان بقيية بديلة , 


١-أداة‏ عمغنطة للتخزين عأنل810 سمسعل1 
- أداة في الكومبيوتر المصغر لتخزين الذاكرة . 
صفحة ذاكرة ع8ة2 مس11 
قسم من الذاكرة يتكون من 7505 كلمة . 
إتكافؤٌ الذاكرة سوط لإمدوع 11 
لائحة محتويات أداة تخزين أناماسلع! ومسعل3 
وقاية الذاكرة أععاوط «ورمسعل8 


الحؤول دون كتابة و/ أو قراءة مواقع معينة في الذاكرة . 
١‏ - سجل توزيع محتويات الذاكرة | معادزوع 12 ومسعاة 
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وحدات تكوين الذاكرة 
شريط الذاكرة 
تعليمات صادرة عن المشغُل 
ذاكرة زشيقية 
ذاكرة تستخدم خط تعوق زئبقي . 
دمج 


مسار كهر بائي 
رسالة 


جهاز تخزين وإرسال المعلومات 

إلى كومبيوتر رئيسي . 
وحدة تنقل عمليات نحويل 

معيئة بدلاً من أن يقوم بها الكومبيوتر . 
مقاوم من اكسيد المعدن 


كاتطنا ل "نااع ناك وامسعل8 
عم12 للمدوع81 
الننت فا 


مس11 إسسنم 81 


11 
طوع81ع 
نا 


201 "لاع 00) ع115538 


عقدمقطاءء:] ععدووه11 


07)ذزوع 1 02306 [داغاع131 


شبه موصل من اكسيد ل ا لف انا 
المعدن 
ذاكر ة تستخدم شبه انعم ]11 “ماعن لصمعتصعك غ00 - أواعلل 


موصلات من اكسيد المعدن , 


بادئة بمعنى جزء من مليون 

دائرة كهر بائية دقيقة 

عزل كهر باثي لعناصر الدائرة 
الكهر بائية الدقيقة . 

١‏ المستوى الأدنى من الإيعازات 
في نظام كومبيوتر . 

1 تجموعة من داللات التحكم‎ - ١ 


14 


نوف إن 
أنناء 1112101 


0 أذناء 111001 


انا 


رفوف الكتب 


اا مح ع سس سي ع م ع ل ل ا 2 


جموعة إيعازات داللات التحكم 5 املاع نا _أكم1 علوع م111 

نظام ترميز بواسطة العمليات الفرعية ش نع 111 

1311100 كومبيوتر دقيق نع‎ - ١ 
. يستعمل للعمليات غير المعقدة‎ 

محلل العمليات المنطقية في للء5 3 لههة "دع ا مسرمعم 111 
الكومبيوتر الدقيق . 

نظام التوصيلات بين الكومبيوتر 535 كنا عع أن مسرمع0 311 


الرئيسى والعناصر المساعدة . 
تصنيف الكومبيوترات الدقيقة سمناةء لأومد1 © معن مسرمعم 111 
يستند عادة على عدد وحدات المعلومات التي يمكن لحهاز المعالحة الرئيسي 


العاب: 

جهاز تحكم لمصتصس 1 لع للمعههن) - معام مسسمعمنن 3111 
دقيق في الكومبيوتر الدقيق . 

لوحة التحكم بالكومبيوتر أعصوط اأمتطصهن) “عنام سروع مس311 
الدقيق . 

وحدة المعالحة المركزية في الكومبيوتر الدقيق نآطن) ععانامسرمعم 311 


تتكون من عداد البرامج وسجل الإيعازات ومنطقية تنفيذ الإيعازات 
وسجل ذاكرة العناوين وملف سجل عام الاستعمالاات ووحدة منطقية 


وحسابية . 
وظائف الكومبيوتر الدقيق 11ل تنا "لآ “اع أ نام تطامء 111610 
تشمل المعالجة المركزية للمعطيات والتحكم والذاكرة والدخل والخرج . 
١‏ - كومبيوتر دقيق للتحكم بالعمليات انا 
؟ ‏ جهاز نحكم دقين . 
جهاز نحكم دقيق لاختبار البريحة و التصميم 0 غهاسسستك عع لامع 1 سوع وس نا3 
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سجل تخزين النتائج 
والمعطيات في جهاز التحكم الدقيق . 


دارة زمئية أساسية لتحديد 


سرغة تفيل الإبعازات + 


علم الإلكترونيات الدقيقة 
جهاز قراءة المعطيات المخزونة 
ميكر وفيلم 

فيلم مصغر لتسجيل الصور 
شكل مصغر للصورة 
أحد الإيعازات من المستوى الأدن 
التصغير إلى أدنن حد 


2 0 
أداة الكتر ونية دقيقة 


تقوم بوظيفة واحدة أو أكثر صمن دائرة . 


ميكر ون 
-١‏ وحلة الموجة الكهر ومغنطيسية . 


؟ ‏ جزء من مليون من المثر . 
الوحدة الأساسية في الكمومبيوتر الدقيق 


#عأكلعءع !1 عسمتكاعو 5ا ععلامادمعوس 8311 


0000 


5ع لداع ع 1111 
عطع ا 1110 
عر بجع ١71‏ عط 8110 


اناك 
لررو رةه إلا 
ل ]انا 


0ع 1116 


111201001 


ناكا 


زن811) أنمنا عساووعء0 ”م311 


تتكرن من جهاز المعالحة الدقيق والذاكرة الرئيسية وأجهزة أوجه تداحل 
الخرج والدخل ودائرة التوقيت ودائرة التشغيل ٍ 


وحدة معالحة مركزية تستعمل 
أسلوب تكامل متعدد الوظائف . 


جهاز تحليل رقمي لاختبار وإصلاح 
وحدات الكومبيوتر الدقيق وبراه . 
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تتمذوعع0"اجز811210 


عع كزلهسة «مدوععه: م1110 


رفوف الكتب 


ال يي ا 0 


بطاقة الكومبيوتر الدقيق 00 “امكوعءو نم1110 

شريحة الكومبيوتر الدقيق ونطن) “امدوعءم “موعن 311 
دائرة متكاملة تضم كافة عناصر الجهاز الرئيسى لمعالحة المعطيات . 

تصنيفات نظام الكومبيوتر الدقيق مسمتاقء أدكه1[ن) #رمددعء 0م3110 


وهي أربع 4 الحاسبات وأجهزة التحكم ووحدات معالحة المعطيات 
وكومبيوتر للاستعمالات العامة . 


اع لأمسرهن) “رمذوعءم" م3110 


برنامج تفسير البرنامج المصدر إلى 
لغة الكومبيوتر الدقيق . 

إيعازات الكومبيوتر الدقيق ك0 اع نا “تاكس “تمدوعء0: م1110 
تقسم إلى ثلاث فئات : الرجوع إلى الذاكرة وإيعازات التشغيل وإيعازات 
الدحل والخرج : 


ذكاء الكومبيوتر الدقيق ععدعع العاص] #تمددعءم رون 3111 
جهاز مراقبة تشغيل الكومبيوتر الدقيق 1م أتط8]0 "مكدع 0 و1811 
١‏ -إيعاز لا يستمد مصدره من الذاكرة الرئيسية لحر مره 111 


؟ - برنامج إيعازات تحليلية . 


؟ه برنامج يتحكم مباشرة بتشغيل كل عنصر وظيفي في الكومبيوتر الدقيق 1 


منطقية التحكم بواسطة الذاكرة امعطصمن) سوعوه“مه 111 
امقر وءة فقط . 

جزء من الإيعاز الذى يحدد لاع سمعمم م311 
عملية صغيرة 

تخطيط البر امج المصغرة سأمم112 سمعرع مهعمو 311 


مجموعة من العناوين مخزونة في الكومبيوتر تستعمل للوصول إلى مواقع 
التخزين في الذاكرة الرئيسية . 
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بر نجة متعددة ةع 0م1110 
استخدام مجموعة من الإيعازات المتكونة من العمليات الأولية الأمباسية 
التي يمكن توحيدها في إيعازات بلغة راقية . 


موجة كهر ومغنطيسية دقيقة 1/110 
دات تردد يتعدى 84٠‏ ميجاهرتز . 

إحساس الإشارات أو الرموز المطبوعة ص5 01101 

قزم 1111 


وو جم صح .+ 


وحدة طول نا 
تساوي جرء من ألف من البوصة 5 


صغير عدوا عنمد تملا 

كو مبيوتر مصغر دع رمك تأسأ 81 

قرص نمغنط صغير للتخز ين اع 151ل تستل8 

نظام ترميز يخفف إثر ع000) كوعععة سساستستل8 

الاعاقة في نقل المعطيات من وإلى الذاكرة . 

الفترة الزمنية بين ظهور أجزاء ع0 مستطاة1 
الكلمات المتتابعة فى جهاز التخزين . 

مليون إيعاز فى .للصوعء5 ترعم كصوناع مك1 دهن811) 315 
الثانية 

نظام وحدات المت الكيلوخرام الثانية ص ورك 1115 

١‏ طريقة لمساعدة ذاكرة ا مبرمج ع لامع سا8 

؟ ‏ تحسين كفاية الذاكرة في تخزين الكومبيوتر . 

نظام ترميز لتسهيل تذكر ووع007 عتسمصعماخ 


المختصرات 
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رفوف الكتب 


نظام ترميز لمساعدة المبر مج 000 عأ «مسع سا 
على تذكر الإيعازات . 


حركية انسياق الايونات جاللنطو81 
أسلوب . طريقة . نمط 1 
طراز 4 نموذج 151001 
جهاز تضمين/ إزالة تضمين (لصمتغهانلمصعط / مسمنغداس0ه81) سعلمولح 
أداة تغير المعطيات إلى شكل يلائم أجهزة الارسال . 
التحكم بتوصيل خط أمتادهن) عصارآ -أععصمه© سسعلو1ح 
المهاتف إلى أداة الاتصال . 
بئد يغير قيمة بند آخر 810 
م0ه0آ د«سمنغدء 310011 


دارة إيعازات تغيير المعطيات 
ٍ 3 الع اطع 0ن عرد تل8310 


مغير مضمُن 
مقياس تضمين تعاء11 سمغدات 8100 
معالم التضمين عا معيو ددمتغه ا سملل 
وحدة وظيفية علن8100 
الإيصالية الكهر بائية بين الالكتر ودات ععصقكء سل دهن عقاملح 
جزيء جرامي ْ (علنعع املا سورن) ءاملح 
الحجم الجن بئي عصسسله؟؟ ملع املح 
الوزن الحزيئى غطعت 71 مملبععامل3 
جزيء ١‏ عانعء 8101 
مشغل ذو معامل حسابي قتعم 0 سمعلومظظ عنلهمه31 
١‏ وحدة تحضير إيعازات الآلة بان 
" - بند مراقبة تشغيل النظام . 

عملية مراقبة التشغيل كسامو تموك8 
بر امج مراقبة التشغيل كه ريوع واتدمل3 
نظام مراقبة تشغيل النظام تع ]55 رتم811 


152 


6ح . 01011 .١‏ الالالالانا// : راطا 


وحدة مراقبة التشغيل أتدنا “مغتدمك3 


من قطعة واحدة عخط) تاسمل 

شريحة سيليكونية للدائرة من قطعة واحدة . منطن) عتطاتامسملح 

دائرة متكاملة مبنية على أتنءعلن) لعأوموع نم1 عتطاتامممالح 

ش شريحة واحدة سيليكونية . 

تخر ين مصنوع من دوائر متكاملة 5018 ع نطاتامدم81 
بع اهز حرف واس لكوي 

دائرة ذات وضيعية ثابتة واحدة اندع عن عاطفادومه و11 

متذبذب للدائرة ذات الوضعية :0غة نط جتالب]8 عاطواومده81 
الثابتة الواحدة 
يحتفظ بالمعلومات لمدة معينة وفقاً لطبيعة عناصر الدائرة الكهربائية . 

دائرة ذات وضعية ثابتة واحدة أتداءنلن) بعووك] عاطقاومم310 

اسلوب مونت كارلو ع1 مامقع عام ماق 7 
أسلوب تحليل بواسطة الأعداد . 

مادة من أكسيد المعدن شبه الموصل 105 

(7مأعس ادمع تسمعك علنج0 لوغء31) 

دوائر تعتمد تقئية شيه ا موصللات كأتناء 01 1105 
من اكسيد المعدن . 

منطقية متكاملة لحقن عأعهآ صمناءء زصآ لعأومعع امآ 3105 
المعلومات تستخدم مادة السيليكون . 

ذاكرة من دوائر شبه موصلة 01ر11 3105 
تستخدم عادة للذاكرة المقروءة فقط . 

الرقم الأكبر أهمية العلط غصمء قتمئزك 31056 


هو الرقم الواقع في أقصى يسار العدد الكامل . 
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رفوف الكتب 


لوحة التوصيل الر ئيسية لقلا ات نانفا 


نقل من موقع ذاكرة إلى اخر 10 

نظام تسجيل قر صي دعاك 52 كلوط 0دع11 -عم 310:1 
ذور من متحرك 

وحدة معالحة المعطيات في (أنصنا عستووععه::مم3811) تأطاح 
الكومبيوتر الدقيق . 

متعدد نقاط الوصول ووعع 46 11لا 


وصف للنظام الذي م لعدة أشخاص بالتعامل مم الكومبيوتر عبر 

متعدد العناوين ووع15001)لن81 
وصف لإيعاز يضم عنوانين أو أكثر لمواقم الدخل والخرج أو لمواقع 
إيعازات وحدة التحكم ١‏ 


متعدد الأقنية لعمسقطء )لم831 

دائرة الكتر ونية متكاملة مكونة من ندعم لعادروعام]آ نط )اسح 
شرائح شبه موصلة . 

فرز الى لملفات المعلومات عسناءو؟ علأانااساح 

5 5 متعدد المراحل صسمعرموء© عمقطمة)لن31 

ترميز لإيعازات تحدد كل 000 ودعلل عامتااسط3 
كلمة منها أكثر من عنوان واحد . 

إيعاز متعدد العناوين مول سناكم[ دوع للى عامتالنة81 

استعمال أكثر من كلمتين متاو" سملوءعط علمنغاسل3 
لتمثيل كمية عددية واحدة . 


بر بجة تسمح بتنفيذ متزامن عستسسدعووعظ عامنلسط8 


لأكثر من عمليتين . 
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نثقيب متعدد 


عستطعصبط عامغاسقخ8 


ثقب أكثر من ثقبين في عمود واحد من بطاقة مثقوبة . 


١‏ - الإرسال المتعدد المتقابل 


اع أمنغلا81 


عملية نقل المعطيات من عدة وسائط تخزين بطيئة إلى وحدة تخزين أخرى 


أسرع منها . 
تشغيل متزامن يتقاسم وحدة 

مشتركة في النظام . 
جهاز الإرسال المتعدد المتقابل 
قناة تعمل مع عدد من أجهزة 

الدخل والخرج بصورة متزامنة . 
تقسيم واسطة الإرسال إلى عدد من الأقنية . 
إزاحة نائجة عن عملية ضرب 
منطقة تخزين تحفظ الأعداد 

المطلوب استعماها في عملية الضرب . 
الوقت الذي تستغرقه عملية ضرب 
جموعة برامج فرعية لإخراء 

الضرب والقسمة . 
دائرة توصيل متعددة النقاط 
استعمال عدة كومبيوترات لتنفيذ العمليات 
كومبيوتر ذو وحدات حسابية ومنطقية متعددة 
معالحة برامج متعددة بطريقة الاقحام البيني 
إشارات توقيف معالحة 

البرامج المتعددة . 
ملف متعدد اللغات 
عمل عدة مهمات ضمن هوية برنامج واحد 
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متعم 0 يرع امتالاسطلخ8 


اانا 
لعصسصقطن) عع امنغان311 


لي ااانا 
اكنطى سمتاق تام أسلح 
عاطة 1 سمتامة نام تاسطق38 


ع1 سملعوع نام نااسلح 


ععماعد! علتخاط / اجام لاح 


أتنء"رزن) أسامم مك3 
اأاكا 
يندخ اا اناللاكا 
لل “لع 0نزم أأان31] 


كأ نع اض] عستسسميع0 رم نان831 


عاذا اعءناات1ق31 
عستلاكة )ناكا 


رفوف الكتب 


جهاز لتنفيذ برنامج ذي مسار وعم 0 لوععط ان لم8 


واحد للمنطقية . 
لغة تستعمل للمحاسبة الموحدة ا 1 
كبت 11 
كبت خرج جهاز الكتروني . 
راسعة متبادلة 30 2م02 نسل 


مواسعة كافية بين موصلين . 
حث متبادل دوتع نم1 لمسأسلح 
عمل المجال المغنطيسي الناتج عن التيار المتردد في أحد الموصلات في توليد 
فولتية في موصل اخر معزول . 
مادة بلاستيكية تستعمل في نقاج181 
صنع الأشرطة الممغنطة . 
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الاسم مولح 
تُتابع من إشارات رمزية يحدد هوية بند معطيات . 

الدائرة المنطقية العكسية ‏ المتساوية منالواح 

تجميع البوابة المطقية المتساوية دمع م0 (اللولح 
واتباعها بعاكس : 

واحد من بليون من الثانية الل ٠‏ 

وصف تفصيل عا 

خط اتصالات يعمل على ترددية منخفضة مسد نتروا 

لغة اتصال خاصة لجهاز معين 1 28 لاع ةر[ 96زأولا 

عدد صحيح موجب اء طتتنال لتنخوا 

أداة شحن بالتقارن ععلوع10 لعاصنهن) -عع قطن اعتسسقطن - لح 
تكون الالكترونات هى الشحنات المخزونة . 

إبرة تأشير اليد 

ذا كر ة إبرية لم11 عللعع31 
ذاكرة كومبيوتر تكون فيها عناصر الحالتين إبر مغنطيسية رقيقة . 

دائرة عكس الإشارة ا 
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رفوف الكتب 


موصل سالب 
موصل متصل بنهاية توصيل سالبة لمصدر فولتية . 
تغذية مرتدة سالبة 
معاوقة سالبة 
أيون ذو شحنة سالبة 
منطقية سالبة 


0201101 ) ع الاوعء نا 


عاعقطلءء 1 عجلنوعء 3 
ععصقلءمص] عجاخدعءاا 
نم1 ع الأوعء ا 


عأعمآ علتاوعءا3 


منطقية ثنائية الأرقام يمثل فيها العدد ١‏ الحالة السالبة العالية والعدد صفر 


الحالة المالية المتخضة:, 


ترانز يستور ثنائي القطب 

إدخال برنامج فرعي في برنامج أشمل 

حلقة إيعازات تتعلق بالإجراءات 
والقواعد التشغيلية . 


الفقد الصافي 
١‏ - شبكة خطوط مترابطة 


؟ ‏ عدد من الكومبيوترات المتصلة مع بعضها البعض . 


مجموعة نقاط متصلة ببعضها البعض . 
!4 - شبكة هاتف مخصصة لاستعمال زبون واحد . 
جهاز تقارن بين الشبكات الكهر بائية 
جهاز تخزين للتحكم بانسياب المعطيات 
نظام التحكم بشبكة الدالات 
الربط بين عدة أجهزة معالجة 

ضمن منطقة معينة . 
١‏ غير مشحون بالكهر باء 
 "‏ محايد . 
إبطال الفعل 
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1515101 
أوعل1 
«00آ] عستادىءل1 


055آ اعل2 
عرو ءا 


لء5 لصخ عأنده ءام 
عع كنظ عل معام 
أمتطدمن) علعوس(أاعلع 


سنو جاعم 


١ الئالت‎ 


ا 


مكنف معادلة مع م2 ومتعتلومبعل1 


نيوتر ون صمل 
جزء شبه ذري غير مشحون 

وحدة نيوتولن كفنت 
وحدة قوة في النظام المتري . 

مجموعة من أربع وحدات للمعلومات عاططتلا 

إيعاز تحديد العملية التى لوناء نس اكص] ووع:400 - ول 
لا تحتاج إلى الرجوع إلى الذاكرة : 

تقاطع الأطراف فى شبكة كومبيوتر 200 

مرشح الضجيبج دع لذ عكزملح 

حصانة ضد الضجيج (اتسساصصس] ععزماح 

إزالة التشويش من المعطيات ١‏ ده نه 101 عكزملا 

عملية حسابية لأجل التنسيق 100 تروزولحا 

الوقت غير المحتسب ع1 علطقاسسامععهمولم 
الوقت الذي لا يكون خلاله نظام كومبيوتر متوفراً للمستعمل . 

القراءة غير المتلفة 0 عناناء دادع ل مولح 
قراءة المعطيات بدون محوها . 

تخزين لا يمحى 5028 عاطقمة رع دوك 
واسطة تخزين لا يمكن محو محتوياتها تحت ظروف اعتيادية . 

لا خطى نوع ستاصمكر 
عندما يكون الخرج لا يتوافق مع الدخل . 

لا قطبى نه أ م1 

رموز لا تظهر. 2005 شاع نومع عدولا 


رموز خاصة مثقوبة على شريط ورقي تجعل الآلة تنفذ دالات معينة بدون 
أن تظهر هذه الرموز على شريط الخرج : 
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ا 201122 

بر نامج مؤقت عستخس0] اأمعل زوع عرورولح 
برنامج غير تخزون بصورة دائمة في الذاكرة . 

عدم الر جوع إلى الصفر 0 10 تناع دولا 
في عملية تسجيل المعطيات الرقمية على شريط ممغنط الاحتفاظ بالتيار 
سارياً في رأس الكتابة بعد صدور نبضة الكتابة . 


لا تزامنى 1015101015 
حقل مغنطيسى غير منتظم الشدة 1" دده نموم 
ذاكرة لا تتغير محتوياتها (0تمع31 علننهام جدملم 


واسطة تخزين لا تتغير محتوياتها عند قطع التيار أي تظل كى] هي عند إعادة 
وصل التيار . 
دائرة المنطقية العكسية المتعددة اداه 2301 
دائرة تعطي إشارة خرج صفر في حال لم تكن اشارتا دخل أو أكثر بقيمة 
الصفر . ١‏ 
: بوابة المنطقية العكسية المتعددة 02 0101 
بوابة تنفذ داللات دائرة منطقية 2/018 , 


إيعاز إلى الكو مبيوتر بعدم ناكم[ ره -ملز 
تنفيذ أى عملية والانتقال إلى تنفيذ الإيعاز التالى . 

عملية م: منطقية تعني « ليس )١(‏ بل ( صفر ) » لالظ 
أو« ليس ( صفر ) بل )١(‏ » : 

1100 . طريقة تمثيل الأعداد‎ - ١ 


7 دلالة رمزية‎  " 


دائرة منطقية تعطى نبضة خرج عند خنع 12101 
عدم وجود نبضة دخل والعكس بالعكس . 
دائرة منطقية «01» تعكير بصورة اضافية النبضة . تناع 018 - 8101 ٠١‏ 
1060 
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حالة تيار خرج الصفر اسلا 


إشارة رمزية غير مؤثرة تعاعة سقط السأح 
تستخدم فقط للء الفراغات عند التسجيل . 

دارة زمنية غير مؤثرة عاء 02 السك 

نقطة الصفر لفولتية الخرج غصتوط الاح 

اهمال كافة الاشارات الرمزية ل0لذدء مم ناك اأسلا 
غير المؤثرة.. 

ترميز بواسطة اشارات عددية ه00 علس مساح 

كلمة عددية عع سسا 

حل المعادلات الحسابية بو اسطة الأعداد ولد (لقصة أدء ع سح 

نظام بخضع للتحكم بواسطة الأعداد لمعأس زك أمنصهن) أمعتسع لح 

معطيات عددية 2 لقعتسء مسار 
يتم تمثيلها بمجموعة من الأعداد أو الرموز . 

قطعة من المعلومات الرقمية أكبر من علطط تراج . 


وحدة معلومات وأصغر من مجموعة ./ وحدات معلومات متحاورة . 
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0 
0 


البرنامج الأساسي 20 امع ز0 
بطاقات البر نامج عاء»1 )عن زط© 
مجموعة من البطاقات المثقوبة تشكل برنامجا للكومبيوتر بلغة الآلة . 

إلغة البر نامج الأساسي 612[ أعء زط 0 
3 برنامج مر جعي بلغة الآلة ونع وم" اع زط© 
١‏ - البرنامج الغهائي . 

'"' - خرج الترميز المطلق للبرنامج.. 

نظام ترقيم يستخدم الرقم / كأساس 1 لها 0 
عناويُن مفردة ومزدوجة الرقم 5ع255 07ل دع :1 ممه 000 
الشف بواسطة الأرقام المقررة والمزدوجة علع ع0 دعو8 000 


يقة للتحقق من صحة المعطيات المنقولة تحمل كل كلمة منهبا عدداً 
اضافياً للتأكد عا إذا كان مجموع الأعداد الفردية في الكلمة رقا ونا أو 


7 : 
تجزئة الذاكرة بحيث تكون كتساكق أسعامآا معدم - 000 
أرقام العناوين الفردية والمزدوجة في أقسام متناوبة . 


'قطع الطاقة فق حالة الطوارىء القع عع تعددك 017 
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خارج عن تحكم الكومبيوتر 
عملية خارجة عن تحكم الكومبيوتر 
نقل الوظائف من كومبيوتر لآخر 
تخزين خارج عن نحكم الكومبيوتر 
وقت التوقف عن العمل 
نظام يعمل عند الطلب 
يخضع للتحكم المباشر للكومبيوتر 
ملف معلومات واسع ومحدث 
إزالة أخطاء البرنامج خلال تنفيذه 
معدات فرعية تخضع لتحكم 

وحدة المعالجة المركزية للمعلومات . 
معالجة المعلومات تحت التحكم 


عصانا - 011 

م0 عصانا - 011 
0110 

5028 عصاأنآ - 011 
0 011 

دوعا ز5 لسقدصء2] - م0 
عضانآ ٠‏ م0 

835 12212 عمانا - 0 
عمأنآ - © 
للم أنانظ عسارا - م 


8لووعع210 عساأرآ - 08 


المباشر والوحيد لوحدة المعالحة المركزية للمعلومات . 


تخزين تحت التحكم المباشر 

للكومبيوتر . 
النظام المباشر 

نظام لا يحتاج إلى تدخل الإنسان . 
مجموعة رموز يكون فيها 

العنوان إيعازا يشير إلى موقع تخزين واحد فقط . 
إيعاز يتكون من عملية 

واحدة وعنوان واحد . 
منظومة البعد الواحد 
بوابة منطقية ذات عنصر واحد هو («او» . 
واحد مقابل واحد 


تغيير إيعاز بلغة مرجعية إلى إيعاز بلغة الآلة . 


باك أ 
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5025 عصانا - 0 


لع اوز5 عماآ - © 


ع000) ووع:00خ - عم 


600 اوة] ووع:00 - عد0© 


تتاعة لمسمتكمع سسصا©ط عم 


عأةن) أمعص اعد 


ع0ن)-عمط1ععم©) 


رفوف الكتب 


محم ص حل ع د ع ا ا ا ا ا ا وح 


نظام ترميز يولد إتغازاً عد اتمسرهن) عص0-عه عم 
بلغة الآلة من إيعاز بلغة برمحة . 

نباية التوصيل التى يجب تنشيطها اقستصنع 1 أنمساععم0 
لتحويل الدائرة إلى خرج 20١١‏ . 


عنوان مطلق هم أعاع .06-1 

بر نامج فرعى على مستوى واحد علاتاناه تطدك اع وع ]عم 
لا يشار فيه إلى برامج فرعية أخرى . 

الإشار ة الناحمة عن قراءة أفمم 1ك أنام أن 0-عم0) 


ذاكرة كومبيوتر تكون في حالة ١١‏ ). 
غهاية التوصيل التى يتم تنشيطها امستصسء 1 اأناماس0عمر0 
عندما تصبح الدائرة في حالة )١‏ . 


عنوان »١١‏ زائد »١١‏ مهم عبر0-مساطععدر0 


أسلوب بر مجة تحتوي فيه الإيعازات عنوانين وعملية واحدة ويشير العنوانان 
إلى موقع الإيعاز التالي وموقع المعطيات الواجب استعماها . 


حالة )١١‏ ع5 عدر0 
تمثل هذه الحالة بالرقم )١١‏ . 

بر نامج يولد عاذ بلغة اع اطاسعدوة عم0-ه1-عم0 
الآلة نتيجة ترجمة إيعاز بلغة برمجة . 

مفتاح وضل / قطع طء غ5 0-011 

نسبة خرج ١١‏ إلى خرج « صفر ) مععر0-2 06-1 

اللاشفافية جانعوم0 

رموز التشغي (00) متأو معم0) ع000 م0 


الجزء من الإيعاز الذي يحدد للكومبيوتر العملية الواجب تنفيذها . 
دائرة كهر بائية مفتوحة اننع دعم 
في ظرف اللا حمل . 
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تأشير ذائر ترحة كستللمسواذ الدعمن) وعم 
نظام تأشير لا يسري فيه التيار إلى أن تصبح دائرة الإشارة في وضعية 


الو 


ْ خط مفتوح عصانآ معم0 

خط نقل بدائرة مفتوحة . 

دائرة تحكم مفتوحة مهه.آ دعم © 
دارة تحكم لاذاتية التنظيم لا تستخدم التغذية المرتدة . 

نظام تحكم لا يستخدم التغذية امعاصه2 موم.آ معم© 

بر نامج مفتوح عستا نم10 دعم 
برنامج يمكن ادخاله مباشرة في برنامج أكبر حجم| بدون الحاجة إلى ربطه 

وصف للآلة الطابعة عن بعد كاستسسس] مسعم0 
الموصولة بخط كهربائي مفتوح . 

معامل العملية الحسابية 1 المسععرعم 0 

تيار التشغيل ألع د عأوتزعم 0 
تيار الاطلاق. المطلوب لتحفيز جهاز معين . ظ 

نظام التشغيل سرع اكز5 وستلوعم0 . 
١‏ - برامج أساسية خاضعة لتحكم جهاز مراقبة معالجة المعطيات . ش 

وقت التشغيل ع1 عستاهترعم0 : 

عملية سم تغدمعم0 


3 


. -العمل أو أداء دائرة أوجهاز‎ ١ 
١ ؟ -عملية د تتطلب غالبا تنفيذ خطوات متتابعة‎ 
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ا ا ل 


دورة تشغيلية عل 02 سمتغومعم0) 
دورة تنفيذ إيعاز . 

رمز التشغي 000 متخو ترعم0 
قسم من إيعاز يحدد العملية . 

دائرة حل رموز التشغيل تع لمعع1 صم لخو ترعم 0 

ر قم تشغيل لاء سسكا بامتاممعم 0 


الرقم الذى يحدد وضعية عملية معينة في البرنامج الت؟ نيل . 
قسم التشغي اعد وسمته نعم 0 


جزء الإيعاز الذي بحتوي على رمز التشغيل . 
سجل تخزين رمز تشغيل الإيعاز تعأكاوء 1 ممتاممعم0 


لاع تكتامصسة لمسمنوععم0 
إشارة رمزية تشغيلية تعاعة تقطن لمسصم ممعم 0 


١‏ - مشغل الكومبيوتر تاف 


- معامل عملية حسابية أو منطقية . 

منصة مفاتيح التشغي عأمكدهن) ممعم 0 

أضو اء دليلية أو مؤشرة كأطعاآ "رمأدعنلسآ-مغدمعم0 

سجل رموز العملية اعأكاعء 1 م0 

التعر ف على الإشار ات الرمزية صو تاتسممعع ]1 معاعه عمطت اوعنام 0 
المطبوعة . 

مكشاف بصرى «ماععاء2 لمعنام0 
يحول الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية بغية توليد الإشارة 
الأساسية , 

جهاز مسح بصري تعصصوء 5 لمعنام 0 

الاعتمادية التصوى جاتاتطهنتاع8ه مسسلام0 
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الاستخدام الأمثل 


جهاز تضمين المعطيات على أشعة 
ضوئية لعزل النظام . 


دائرة منطقية « أو » المحرأة 


دائرة تعطي إشارة خرج عند وجود إحدى إشارات الدخل . 


أمر . إيعاز 
إقاف منت 
رمر عادي 


عمستام 0 
60-1501240م0) 


غ01 011 


وتانولق 
010 رتل0 
امطسزد وسمستل 0 


يستخدم لتمثيل رموز العملية الخاصة بالإيعازات المكتوبة بلغة الآلة . 


بوابة منطقية « أو » المحرأة 
العنوان المطلق 
عنوان الذاكرة المطلق لأول موقع للبرنامج . 
مولد الذبذبة 
مخطط إجمالي لتتابع مراحل 
إيعازات لتشغيل برامج مخزونة 
في منطقة ذاكرة غير منطقة تخزين برنامج التشغيل . 
المخرجات أو الخرج 
نقل المعطيات من كومبيوتر إلى واسطة خارجية . 


بجح اجرج 
إشارة تمكين الخرج 
مط نقل المخرجات 
تسجيل المخر جات 
سجل المخرجات 


ع2 014 
للنلولق 


0غولل 050 


اسقط 110 عستلات© 


0101-01-16 5 


اللزانالاق 


"د تأمسة أنامان0) 
عأطمصكا أنامان0) 
100 لمأن 
مع أانامان 0 
تعاذلعء؟ أنامان 0 
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المقاومة الداخلية لدائرة أو جهاز 222 أكزوء 18 أنادر أن 

روتين إرسال المعطيات إلى جهاز خارجى ل اللف 

حلقة أنشو طية خارجية ْ موم.آ ع10أئان0) 

تجاوز التيار المقرر دع نع زع :01 

تجاوز السعة 01110 
حالة اعطاء عملية حسابية نتيجة تزيد عن سعة الموقع المخصص ها . 

قئاة معطيات تسمح بالتنفيذ اعسسقطن قنقط8 وستأمم مم0 
التر اكبي للبر امج . 

التغشية اجقلع 0 
عملية احتلال عدة روتينات نفس مواقع التخزين في أوقات مختلفة . 

برنامج التغشية تسفنع وت تإوار 01 
برنامج تغشي أقسام منه أقساماً أخرى منه . 

تجاو زالحمل م01 

مرحل تجاوز الحمل هماع" لدماعء0 

تجاوز التثقيب طء سسمعرع 61 

تجاوز 011 

تجاوز سعة القناة نامع 01 

00 


تجاوز وضع التوازن 
التسجيل فوق المسجل سابقا 01 
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سس 
0 


١‏ - مجموعة من البطاقات المثقوبة عاعوم 

؟ - تجميع : توحيد عدة حقول للمعلومات في كلمة واحدة . 

بر نامج ممم لحل مشكلة معينة ععمعاعومط 
متوفر في فهرس البرامج . 

برامج مكتوبة ومعدلة نيلها 50115525 لعمد اعوط 

تعبئة 21 

كثافة التخزين 'إأأكمعء عسزعة اوم 
تتعلق بعدد وحدات المعلومات التي يمكن احتوائها على قطاع معين من 
الشريط الممغنط . 

مجموعة من وحدات المعلومات ا أعكاعوم 
المربيلة موسدة فزدية . 

نسق يجموعة المعطيات أقصكره"1 أعماعوط 

كثافة التعبئة اقمع عمتاعوم 
عدد وحدات المعلومات المحتوى ضمن واسطة تخزين . 

عامل التعبئة #ماعه] وسمتاعوط 
عدد وحدات المعلومات الذي يمكن كتابته على طول معين من سطح 
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لحل سس لسسبييححٍحٍحٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِحي شه ب 


١‏ - تعبئة حقل حتى طول معين بن 

إشارة للحشو اع قط وض 
إشارة لملء الفراغ في حقل من الحقول . 

حشو 2 
إضافة إشارات حشو إلى حقل معين . 

صفحة انا 
مجموعة من 10945 وحدة معلومات متتالية . 

وقاية صفحات المعلومات مصمناععومه عووط 

تقسيم الذاكرة إلى مناطق بطول ثابت لعو 

كبل مزدوج السلك عاطة© لععزوم 

طرٍ يقة بال للتلفزة الملونة (عن8مآ زفسعة عاط ةسسوعووعط) رلوم 

لوحة التحكم والتأشير اعصوط 

شريط ور في ع2 1 عموط 
شرائح ورقية لتسجيل أو خزن المعلومات . 

رموز الشريط الورقى ع000) عرهة1 عموم 
مط ترتيب الثقوب التي تمثل المعلومات . 

حلقة الشر يط الورفى م100 عمة1 عوط 
يكون طرفا الشريط موصولين وتستعمل للتحكم بوحدات الطباعة . 

جهاز قراءة محتويات الشريط تلمع عمرد1' نتعموم 
الورقي وتحويل هذه المعلومات إلى شكل بأرقام ثنائية . 

جهاز التحقق من صحة المعطيات على ٠7‏ عمره؟ روم 
المخزونة على شريط ورقي بمقارنتها مع النسخة الأساسية . 

١‏ - متواز إعالدموط 

؟ - النقل المتزامن للعمليات المنطقية . 

إدخال أو إخر اج المعطيات من 5وععع لك اعالوعوم 


مواقع التخزين بعناصر كاملة . 
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أداة جمع متزامن للأر وام المتمائلة 400 اعالوموم 

دائرة موصولة بالتوازي أتبءسن اعالدموم 

كومبيوتر متواز اع اناده اعاللمعيوط 
بإمكانه معالحة أكثر من برنامج واحد في وقت واحد بدون استخدام 
طريقة البرمجة المتعددة أو تقاسم الوقت . 


محاثة موزعة بالتوازي قاع نالس1] اعالممروط 

التشغيل المتزامن على التوازي لكافة مم0 أعالوعموط 
وحدات المعلومات في كلمة ذات وحدات معلومات متعددة . 

المعاللحة المتزامنة لعدة بر امج مختلفة كلووعع20 اعللوضيوط 

مقاومة متفرعة بالتو ازي ععسقاكاىء 1 اعالوعوط 

اختبار كومبيوترين بالتو ازي أوء 1 سس اعللدموم 

ذا كرة البحث المتوازي لم11 طعموعك اعالوروط 
ذاكرة يتم التعرف على مواقع التخزين فيها بواسطة محتوياتها بدلاً من 
عناوينها . 

تخزين متواز 5028 اعللدعروم 


مواقع تخزين تتوفر فيها كافة المعلومات في نفس الوقت . 


نقل متزامن للمعطيات ع أكصقع] اعالوعروط 
١‏ مقدار متغير القيمة تعاء معيو 


. المتغير المؤثر‎ - ١ 
. معلم التغيير‎ -* 


اختبار برامج فرعية للتأكد من تستناىء ]1 معاع سدسوط 
إنتاجها المخرجات المرغوبة . 

معلم يحدد عمل البر نامج الفرعى لا ماع عوط 

برتامج فرعي يشمل المتغيرات المؤثرة عستغووطسك عتساع سوط 

تكافؤ سوط 


1/1 


رفوف الكتب 


وحدة معلومات التكافؤ لظ ريوط 
1١‏ وحلة معلومات تضاف إلى مجموعة وحدات معلومات لكي يصبح 
عدد هذه الوحدات متكافئا مع المواصفات . 
؟ ‏ وحدة معلومات يمكن أن تكون « صفر» أو )١١‏ تستعمل للتحقق من 
مجموع العدد 2١١‏ في مجموعة معينة من وحدات المعلومات . 
*' - رقم ثنائي يجعل مجموع وحدات المعلومات رقأ كردا أرعزذوجا : 


التحقق من التكافؤ عاععط© بواتعروط 
صحة المعطيات المنقولة بإضافة وحدات معلومات لتحديد وحدة معلومات 
التكافؤ المطلوبة . 

جهاز التحكم بالتكافؤ تع معدم وأسيوط 

الخطأ الذي يكتشف بواسطة عملية 0ك إأعوط 
التحقق من التكافؤ . 

أداة الإشارة إلى حصول التكافؤ 1" فوط 

تكامل جزئى مومع ص1 امتاموم 

-١‏ تجزئة مناطق الذاكرة الرئيسية ستصم )نموم 

؟ - تجزئة مجموعة كبيرة من المعلومات إلى مجموعات أصغر لتسهيل عمل الكومبيوتر . 

خط جماعي عساآء وموم 
عدد كبير من الأجهزة الموصولة إلى خط واحد في الكومبيوتر . 

لغة باسكال للكومبيوتر 2 
لغة راقية صممت عام ١954‏ : 

عنصر كهر بائى سلبى أمعص لكل ع جتوموط 

كلمة المرور الي 


مجموعة من الأرقام الثنائية تسمح للمشغل الوصول إلى الذاكرة أو التحكم 
بالمعلومات . 

١‏ - تصليح على عجل ش طعنوط 
ترميز يولج في برنامج لتغييره أو لتصحيح الأخطاء فيه 5 


172 


6ح . 01011 .١‏ الالالالانا// : راطا 


؟ - تصحيح مؤقت 
تغيير أو تصحيح ترميز موقع معين في الذاكرة . 


مسار طقوم 
الترتيب المنطقي للإيعازات . 

التعرف على الأغاط ون تمممعع ]1 عوط 

تيار الذروة أصع سين علومط 

معدل إرسال المعطيات عبر أقنيتها عأق] عأكصد 1 علوعط 

كلمة لفحص مواقع الذاكرة عاعء م 

قاعدة » منصة اماوعلء2 

شريط مثقب ع1 لعغم ممم 

منحبنى الأداء © انان 0زم مع 
منحنى يمثل تصرف جهاز أو دائرة تحت ظروف تشغيل محددة : 

مضاءلة دورية كسأمسةط عتلم تيمم 


جهاز ملحق بنظام الكو مبيوتر المركزي لدع ممعم 
جهاز ملحق للتحكم تع لام صمت ادمع طممعم 


نقل المعطيات بين الكومبيوتر تعأقصهةء]' امعكصه امومع طممعم 
الرئيسي والأجهزة الملحقة . 

الجهاز الملحق بنظام كو مبيوتر رئيسي ععتاع لوععطمتممط 
يقوم بوظائف الدخل والخرج : 

ملف إدارة الأجهزة الملحقة علا عامتط لمعع طم نموم 
بواسطة القر ص المرن . 

الأجهز ة الملحقة الع نتن لمع ممم 
أية أجهزة في نظام معالجحة المعلومات غير وحدة المعالجة المركزية . 

جهاز ملحق لمعالحة المعلومات ا0كوع6 10 لهنرع امسوم 

تخ ين ثانو يِ 5025 لدع ممعم 

تخزين ديناميكي دائم 50128 عتسفصر10 أدء سممسومعم 

بطاقات تخز ين برامج وحدة التحكم لقن واتلقصوومم 


1175 


رفوف الكتب 


لائحة أسماء الأطوار 
فهرس معطيات أطوار البرامج 
منطقية الطور 
منطقية تنقل الآلة من طور تشغيلي إلى آخر . 


إزاحة الطور 


“نفدم تاعلط عمقطاط 
لإلتةتتطارآ عمقطاط 
عأعم.! عوقطط 


التنطك عووطط 


؟ - تغيير في طور كمية زمنية . 
ضبط الطور 
خلية كهر بائية ضوئية 
صمّام ذو موصلية ضوئية 


يستخدم كجهاز احسناس بصري يمعالحة العظيات' . 


كهر باثي ضوئي 

جهاز كهر بائي ضوثئي لقراءة 
البطاقات المثقبة . 

تخزين على أقراص فوتوغرافية 

ذاكرة تستخدم واسطة بصرية ضوئية 

وصف مادي 


وصف تشغيل جهاز كومبيوتر أو تصرفات أجزاءه 5 


بادئة بمعنى مليون مليون 

١‏ - التيار المطلوب لغلق مرحل 

؟ - التيار الساري عبر محس إشسارة أو كمية . 

. التيار الذي يتم التقاطه‎  * 

سحلات المعطيات الدليلية 

لوحة تحكم بواسطة الأزرار 

كومبيوتر يثفذ البرامج المتسلسلة فقط 

تراكب دورات البحث والتنفيذ ضمن كومبيوتر . 
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علأعقطط 
ااععم)مطط 
2000100 


عأماععاعءممطط 


(علدع]1 لعنهةن) عأساععاءعمامطط 


50128 عتطمد"رعمامطط 
8101 عنام 0)-مامطط 


متام تعوع(آ1 لوءتورطط 


| 


تع “نان مكاعاط 


تع )55 املاط 
لسومطساط 
لعأ ناممرهن) عستلعمزم 


عم أستاعمنم 


عدد الأحرف في كل بوصة عتم 


نوع من جهاز شبه موصل : تقسقاط 
خزن النتيجة في موقع محدد من الذاكرة أسولام 
لغة راقية عالمية الاستعمال 1813م 
لغة برمجة للكمبيوتر تستمد ناآ تلطه روهط 1/راط 
مقوماتها من عدة لغات . 
لوحة ذات قوابس كهر بائية متعددة 0 عاط 
دائرة كهر بائية متكاملة ذاتية الاحتواء أأنء 01 مت مسا 
تماس نقطى أعماصهن) أستوط 


عن مكبروان و 
١‏ - كلمة مؤشرة تعاصلمط 
١‏ - موقع يضم عنوان البند المطلوب . 
قطبى نقلوم 


د قطبية داوم 
استقطات ل | 
اختيار كمتلامس 


تقنية اخختيار القناة التي تصدر عنها المعلومات . 


كلمة تخصصة لخزن المعطيات في مواقع معينة من الذاكرة . عكلو2 
منفذ . فتحة . نقطة ادخال عرو 
وضعية )زوم 
مؤشر الوضعية تمكو نلس] سم ؤزووط 
إعجابي ؛ موجب 11و20 
صورة اجابية 8ط[ ع للازومم 
منطقية انجابية عا08 ]1 عل أ)أووط 
تمثل فيها الحالة الإيجابية العالية بالرقم ١٠‏ » والحالة الإيجابية المنخفضة 
بالرقم ٠‏ صفر ) . 


رفوف الكتب 


موقع تخزين يمد المعلومات 
لأغراض ازالة الأخطاء 
مقياس فرق الجهد 
الطاقة الكهر بائية ووحدتها الواط 
تضخيم طاقة الدخل لاعطاء طاقة 
خرج أكبر . 
منطقية وقاية النظام عند 
انقطاع امداد الطاقة . 
إيعاز يعلم الآلة بانقطاع 
امداد الطاقة . 


مجموعة امداد الطاقة 


عط ناا ع جلازومط 


201 6( [أ)ازووط 


ا ا | 


منننالط ممعاءه81 أوومط 
20111101111 
وكازذ| 


نمسم عوط 


عأعمآ اله لمع روط 


انع اسآ ععكلتة] - ممومط 


| 


وحدة خارجية لتزويد التيار المتردد والتيار المستمر لتشغيل جهاز الكتروني . 


دائرة امداد الطاقة الكهر بائية 
محول الطاقة 


أتناء1زن) (لمرمناك معسرمط 


11305101111 ماع ج120 


حول صمم خضيضاً لامداد الطاقة التشغيلية إلى جهاز الكتروني مباشرة أو 


عبر دائرة تقويم وترشيح للتيار . 


تتابع رفع الطاقة 
التخصيص المسبق 
التحديد الدقيق 
جهاز دقيق التحديد 
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5601116 ند > لزع ولو8 
ملاوع لودع مم2 
لامزكلععم2 


كنا اكه مامتأكعمط 


الشرط المسبق ددن جروعع مر 
فحص البر نامج التشغيل قبل 1 مدعو )لل - معط 
التد حب الاختبار ىق . 


مراجعة تمهيدية 11137 المستستاععط 
شريط بمغئط سجل عليه برنامج عجره لعل "وعم معط 
أو معطيات 
ضبط محتويات موقع تخزين و26 
لفيفة أولية مسلط 
تحزن المعلومات الرئيسى فق الكومبيوتر , 5101 ترط 
دائرة كهر بائية مطبوعة على أنداء أن لعاستعط 
سطح عازل . 
لوحة الدائرة الكهر بائية المطبوعة اتنممك - لعامتمم 
آلة طبع تطبع معطيات المخرجات كا 
فتحة توصيل الة الطبع دو تعكستمرط 
شكل طبع المخرجات أمصترده] املعم 
'الخرج الصادر عن جهاز طباعة ١‏ نان أمظ 
إشارات رمزية لتحديد الأفضليات 05 للم مط 
تنظيم انسياب العمل عبر الكومبيوتر 1100 معط 
مقسم الي عمسقطء:1 اعصوعس8 عتأفسرماسة عأوجالمرط 


خاص لنقل النداءات اطاتفية من وإلى الشبكة الرئيسية للهاتف . 


إيعاز مميز ملاع د ساكمآ لععلء اأجتعط 
إيعاز لا ينفذه سوى النظام المستعمل 7 
الخطأ المحتمل تدمعظ؟ علطقطومم 


يس وعم 


1717 


رفوف الكتب 


تفسير المشكلة صمتاتسقع] بمعاطوعم 


اللغة التى تكتب ما المشكلة 1ق رآ تناع أطوعط 

لغة قي لمشكلة معينة ا رآ لعأهع 01 عسعاطوعط 

لغة موجهة لنو ع معين عالقا 0216210 ٠ع‏ تسلععومط 
من الإجراءات التى تؤدي إلى حل المشكلة . 

التحكم الآلي بالعمليات الصناعية المتواصلة أوعاده) ووععومط 

نظام التحكم الآلي بالعمليات قاع )5 ز5 أوعده0 -ومععوعط 
بواسطة الكومبيوتر . 

قسم من الكومبيوتر يغير ع5 عسزووع 20 
المدخلات إلى لمحرجات 
يضم عادة قسم العمليات الحسابية وقسم العمليات المنطقية . 

١‏ بجهاز معالحة المعطيات «#مدوععءوصط 

؟ - برنامج كومبيوتر يعالج المعطيات . 

أو حدة تقييم جهاز معالحة 1نل1]0 سمتغقسلة ]1 "رمدوععومط 
المعطيات 

قناة نقل المعطيات أعمسقطن) أنامأن0) / أناصص] مدوععوعم 
بين المجمُع وجهاز التحكم بالدخل والخرج . 

كلمة تصف الو ضع الحالي 00 كناأه اك مووععومط 
لجهاز معالحة المعطيات . 

جهاز عدر لة تنفيذ العمليات «علنتلعطء5 ووعموعط 

ناتج عملية حسابية ةا 

00 نامج للف لكا 


"' - مجموعة من الإيعازات المنسقة لتنفيذ عملية من جانب الكومبيوتر . 


. مخطط لحل مشكلة‎  " 
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بطاقة البرنامج 00 سوععوءط 
توافق استعمال برنامج مكتوب جاتلتط نم مصه0© سموعوومط 
لكومبيوتر معبن على كومبيوتر اخر . 


نقل التحكم التشغيل بين تع أفصقع !1 أمخطصه© مسدعرووجط 


برنامجين منفصلين . 
وحدة التحكم بتنفيذ الايعازات أنصنآ أده سدعوومم 
في الكومبيوتر . 
سجل يضم عنوان الإيعاز التالى ع 00 تسلنرو مط 
جهاز رصد البر امج :10160 سدعوومم 
مو لد البر امج 0212101 منو عوط 
برنامج ضخم يسمح بكتابة برامج أخرى بصورة الية . 
إيعاز للا ناكس سمنع 10 


يجب على الكومبيوتر تنفيذه 5 


مجموعة من البر امج المتوفرة اانه طأآ سم عوط 
ساعة توقيت قابلة للبرمحة كاء010) علطفسسومووعط 
جهاز تحكم قابل للبريجة عع [أمعطصهن عاطمسسووونرط 
منطقية قابلة للبرمحة عذعمرآ عاطمسسدروممم 
فحص مبر مج لوظائف الكومبيوتر عاع6 © 0ع تسسوعووعط 
المبر مج 1 تتتحسة رعو 
دالاات المبرمج الفرعية قمصمتاعصن"1 لعسقاء 1 معسسدمووجط 
-١‏ بر مجة 3 20 


. تحضير لائحة من الإيعازات لاستعماها في حل مشكلة‎ - ١ 
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رفوف الكتب 


ب ا 


لغات كتابة البرامج 
منها كوبول وفورتران وادا وباسيك وبي ال / ١‏ . 
تغيير الإيعازات والعناوين خلال 
تشغيل البرنامج . 
وحدة برمجة 
منطقة في الذاكرة لتخزين 
مراجع البرامج . 
سجل التحكم بالبرامج 
جدولة البرامج على أساس الأفضلية 
تجزئة البرنامج 
الوحدة الأساسية في تكوين لغة البرامج 
سجل تحديد الوضع الحالي للبرنامج 
خطوة تنفيذ برنامج معين 
إبعاز إيقاف تنفيذ البرنامج 
قسم من التخزين الداخلي 


5 ]ا و ملتسم رووعط 


ع 101 لروعروومط 


51001 سسوعرووعرط 
نا | 


عاطة] ععمعععقء ]1 سمميووعم 


ع أكلعع 1 لانو عوط 

اع انتلعطاء5 مدرو وعط 

ل ا 10 | 
5210 قتع رط 
١00‏ 512605 تمسدنتمورط 
م5 مسورووعط 

املاء نا أكص] ماك ستدنرووعم 


210812121510128 


لحفظ البر امج 

شريط البر نامج 6م12 متدعروومط 
شريط يحتوي على تتابع إيعازات لحل المشكلة : 

ذاكرة مقروءة (اتمصع81 نواص0 لدع18 علطامسسدمووءط) 011 جزم 
فقط قابلة للبريجة . 

بريحة الذاكرة كلأستسم معو 2011م 


المقروءة فقط القابلة للبرمجة : 
إشارة المحث 


1530 
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11 سوعط 


خطأ منتشر 0سا لعاأدعممومط 
خطأ يحدث في عملية ويؤثر على معطيات عمليات أخرى متتالية . 

وقت الانتشار عصأ] ممتدعدمومط 
الوقت المطلوب لنقل وحدة معلومات من نقطة إلى أخرى ضمن النظام . 

ذاكرة قابلة للوقاية إمتدع81 عاطقاععاووط 

مواقع تخزين مخضصة لأغراض معينة كع ل60اع عمط 

الوقاية سملعع ممم 
منع التداخل بين المعطيات أو البرامج . 

مجموعة من القواعد المتفق عليها امعماومم 

نموذج تجر يبي أولي عم 13 مغوم2 

١‏ -إيعاز ربط بر نامج فر عي 0000 عوط 


؟ - ترميز يعبر عن البرامج بلغة مصدر . 
 ''‏ ترميز اختياري مخصص لتسهيل البرمجة . 
إيعاز زائف 


مجموعة من الإشارات التي لها شكل الإيعاز ولكن لا ينفذها الكومبيوتر . 
التيار المطلو ب لغلق المر حل اصع نن) سلا الوط 


00-151 ناع1825 


مضخم نبضات عع تاتامصسة عماسط 

جهاز تحليل النبضات كز لفدرة ععلسط 

نظام ترميز بالنبيضات غ000 ععاسط 
تمثل فيه مجموعات من النبضات الأرقام الثنائية . 

تضمين النبضات ونقلها على منغ 151001 ع000)-عولسط 
شكل ترميز ثنائي الأر قام . 

عداد التبيضات تعاصنه0) عواوط 

مولد النبضات تعد 6) مولت 


1851 


رفوف الكتب 


بطاقة مثقبة لتخزين الفلوقات 
شريط مثقب من الورق أو البلاستيك 
لتسجيل المعلومات . 
روتين يستطيع كتابة روتين آخر 
لائحة بنود تحل فيها البنود 
الجديدة في المقام الأول . 
دفع كلمة المعطيات إلى أسفل 
الذاكرة لإدخال كلمة أخرى فيها . 
لائحة بنود تضاف في نهايتها 


البنود الجديدة فترفع بذلك البنود التى تسبقها . 
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منةه] عملوط 
لعنة) تقعطعصيط 
عم12 لعطاعصسسوط 


222612101) ععروط 


أوارآ 1010 طامط 


أ ]لووط 


أكا مناعطاكويظ 


01 


رمز أهلية جهاز تخزين 

موقع مصدر في التخزين الداخبي 

مجموعة من أربعة أجزاء مكونة 
داخل تبييت واحد . 

حقل يحدد استعمال حقل آخر 

إعطاء قيمة عددية لقياس بند 

كمية 

وجود الكمية على شكل مضاعفات 

كمية 

من الدرجة الرابعة 

إيعاز زائف 

حالة شبه مستقرة 

دائرة كبت الذبذبة العالية 

طلب معلومات 

١‏ لائحة خطية يكون أول عنصر 
يدخلها أول عنصر يخرج منها . 


؟ صف . 


0 
0 840015 
00120 


عل 
لق 
تفال الاق 


010 


0) 

القن 
011251-11 
52 ع1اطة )0251-5 
أتدء1ن) وستطعمعن0) 
ع0 


ا 0 
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رفوف الكتب 


7 سس للسمب يي تب 


ألو ب ترتيب الصفوف عستامكل« عسعن0) 
سريع القطع علدء اع نن 0 
الغة برمجة تستند على لغة فورتران 0111114 
ساكن . هامد الع 000165 


تسكن ٠)‏ #مود ل لاق 


نتيجة عملية قسمة 0011 
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4 
4 


عرض المعطيات بشكل يلغي 
الخط الأعلى . 


مربوط بصورة متعامدة بمحور جهاز مكون . 


تداخل في الاتصالات اللاسلكية 
الأساس 
نقطة أساسية 
ذاكرة الوصول العشوائي 
١(أو‏ المباشر . 
كلمات معطيات مخزونة في ذاكرة 
الوصول العشوائي ' 
برنامج قراءة برنامج اخر من 
ذاكرة الوصول العشوائى . 
عملية تحديث ذاكرة الوصول العشوائى 
الوصول العشوائي إلى ذاكرة الكومبيوتر 
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من عاعة1 


ل | 


عع نع ]رع ام] منلد1 

13013 

أسزهس <للة]1 

(2013ء81 ودععع4 لسملصدع1) الدع 


1411 2215 ١005 


م1020 14131 


م0 طوع ماع12 اذه 


كع 4 350011 ]1 


رفوف الكتب 


ذاكرة الو صول العشوائى لالمصدع11 ووععع 4 لنملتدة 1 
نظام ذاكرة يكون وقت الوصول إليه مستقلا عن موقع العنوان . 


تصميم نظام يستعمل دوائر منطقية مؤنوء 1 عزوم رآ مسملسصد] 
متميزة . 

عدد مكون من أر قام اختيرت عشو ائيا د طصصطك؟ ممملممير 

معالحة عشوائية للمعطيات وستووععوع مرملصو] 
معالحة تعتمد على التسلسل الذي يحدده جهاز التحكم وليس على تسلسل 
تخزين المعطيات . 

تتابع عشو اني ع5 13200103 

إيعاز عشوائى اعت ]5 اسه ]1 

كمية متغيرة / عاطقتعة؟ سمل مم1 

إزاحة المدى اكنطد عومد 

ذاكرة الوصول السر بع 111201 ووععع 0-4 1م123 

اختبار صحة عمل الكومبيوتر أوع1 1316 

معطيات غير معالحة 1311 

مفاعلى اناغو ]1 

غط ناف 1100 علناعو 18 

١‏ إدخال معطيات في قسم معالحة م26 
المعطيات . 

؟ ‏ استنساخ من منطقة تخزين ثانوي إلى منطقة تخزين داخلي . 

؟ - نقل المعلومات من جهاز دخل إلى تخزين مساعد . 

قراءة المعلومات . 

التأكد من صحة الإرسال بواسطة المقارنة عع علع 8 لمع 8 

جهاز الإحساس بالمعطيات وتات 

أسن التقاط النبضات المغنطيسية من ش 116 لمع 


الشريط أو القرص الممغنط . 
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١‏ وضع المعطيات في التخزين عند عنوان محدد اللنايتا 
د الإحناسق بالمملوماكوتقلها إلى رين ذاخل»: ظ 

“ - استخلاص المعلومات . ْ 

؛ - استنساخ من مط تخزين إلى آخر . 


معدل القراءة )12 عستلو 1 
عدد الإشارات الرمزية أو الرموز التي تستطيع وخدة دخل الإحساس بها 
في وفت لمحدد . 
يقر أنقط إلم0-0مع1 
الثوابت الحقيقية كاه اكده") لوآ 
ذاكرة مقروءة فقط مس81 ولم0-لدع1) 1014 


الذاكرة اليي لا تتغير محتوياتها خلال العملية الاعتيادية . 


١-العرض‏ المقروء 12001 
؟ - استخلاص وتسجيل المعلومات من تخزين مساعد . 
الإحساس بالمعلومات في تخزين داخلي ونقلها إلى تخزين خارجي ١‏ 


جهاز تسجيل خرج الكومبيوتر ع1 اساملدع1 
نبضة القراءة ععلنظ لموعغ1 


نبضة تنشط دالة قراءة المعطيات . 


معدل قراءة المعطيات 126 1620 
عدد وحدات المعطيات الذي بإمكان جهاز قراءة أن يقرأها خلال وحدة 
زمنية . 

جهاز يقر أ المعلومات ويكتبها على لدع1] عن 0/1دع12 
وسائط تخزين . 

جاهز للتشغيل جلوع12 

عنران مطلق وىع4001 لدع 1 


1637 


الوقت الحقيقى 
الوقت اللازم لإيجاد حل للمشكلة المطروحة : 
ساعة الوقت اللازم للعملية 
دخل الوقت الحقيقي 
الدخل الذي يدخل إلى الكومبيوتر حال تولده . 
نظام معالحة المعطيات خلال 
وقت يؤثر على العملية . 
جهاز أستلام المعطيات 
سجل استلام المعطيات 
تكوين مجموعات معطيات من 


عستا لوع 18 


علع10) عصسذ] عاوع 12 
أنامسآ عسأا لودع ]1 


لع )5 عن ذأ اوع ]1 


عع لاععع 11 

عع أكلوء ]1 مع جاععع11 
عاعوامععع 1 
ع1 


عسلاعما8 لبمعع1 


مجموعات سجلات استعداداً لنقلها إلى شريط ممغنط . 


خطأ غير مؤثر على تنفيذ البرنامج 
عودة النظام إلى التشغيل اثر 
حدوث حالة توقف 1 
إجراء يعزل الخطأ الخاصل 
5 المعدات . 
الوقت المطلوب لنظام كومبيوتر للوصول 
إلى حالة الاستقرار بعد حذوث خطأ . 


3 
3 


معوم 

دايود يغير التيار المتردد إن تيار مستمر 

تكرار متواصل 

بر نامج لإعادة تدوير البرامج في 
الكومبيوتر . 
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01 ا عاطونن رمعع11 


عاعقطالهآ سدمء] ومع جوعع ]1 


"لمختتا عتبلععوترط ومع جوعع 18 


عصططا جع جمعع 1 


لع قناع 12 
10100 عع 1ناعع 1 
لو أورناع 1 


نط عوط عدستل وع1 


0093333 


عملية لا تساهم بالنتائج بشكل مباشر دمن عم0 عمره1220-1 

استخدام معلومات إضافية لإعسملصسلع 2 

الكشف المبر مج عن الخطأ باستعمال عاععطن) وعسملسسل 2 

إشارات رمزية إضافية . 

إشارة رمزية غير مؤثرة عاعه تقطن اسملصسلعء2. 
تضاف إلى مجموعة من الإشارات لتأمين التوافق. مع قواعد معينة . 

مفتاح كهر بائي بملامسات مغنطيسية طعغتورد لعع12 

مجموعة من الإيعازات تشكل برنانجا 000 اسمعادعع ]1 
يشارك فيه برنامجان أو أكثر . 

بر نامج تستخدمه ر وتينات مختلفة بصورة متفرع 0 اسم رارع 8 
متزامنة . 

نقطة إعادة الإدخال غأمتمط لإخرعع ]1 
نقطة إعادة إدخال برنامج رئيسي . 

عنوان مرجعى 400155 ععدعمء]ء ]1 

لائحة مر 0 ناكرا ععدع م21 

الوقت*المر جعى عمس معد ]ع2 

تغيير شكل المعطيات سنا سرعم 

تحديث المعلومات كستطىء م2 

إعادة تحديث المعلومات المخزونة ع2 

إعادة توليد عع 12 

ذاكرة قابلة للتحديث مس81 لتنامع عمععع 2 

أسلو ب لقراءة المعطيات بحيث يتم 8سطتلمع 8 ع جنومعمعوع جم 
استعادتها بصورة الية بالكتابة إلى المواقع التي أتت منها . 

مجموعة من العناوين المتعلقة بعنوان رئيسى صولعع عه 

12 سجل الاحتفاظ بالمعلومات تعأواعء‎ - ١ 


؟ ‏ موقع تخزين . 


19 


رفوف الكتب 


عرض محتويات السجل 
طول السجل 

عدد وحدات المعلومات التي يخزنها السجل . 
طبع محتويات السجل 
عنوان نسبي 

عنوان قابل للتغيير إلى عنوان مطلق . 
بطاقة تعريف بالموقع النسبي للمعطيات 
نمط تحديد موقع الذاكرة في 

سجل البرنامج . 
ترميز كافة العناوين وفق وضع مختار 
مرحل 
اعتاق منطقة من الذاكرة من تحكم البرنامج 
برنامج يمكن تحديد موقعه من 

عدة مناطق في الذاكرة . 
تغيير موقع تخزين البرنامج 
إدخال معطيات إلى وحدة 

بعيدة لنقلها إلى الكومبيوتر المركزي . 
إشارات للتحكم عن بعد بالعملية 
نهاية توصيل لنقل المعطيات عن بعد 
جهاز نحكم بالعمليات المتكررة 
قابلية التكرار بنتائج متطابقة 


المعيد 


جهاز يرسل الإشارة المستلمة فور استلامها . 
جموعة الإيعازات لعمل معين التي 
يستطيع الكومبيوتر تنفيذها . 
190 


.١ 01011 . 6‏ الالالالانا// : راطا 


إدامكت©طط «عاوزوء 1 
طاودع .]ا «عاوزوءع 12 


أنامغاساءط «رعاوزوع1 
د5ع00 ف م أتاواء12 


اعطمرآ موع:400 عجتنواء 18 
5100 وستودء400 عأ لناواء1 


005 عللاواءع ]1 
12 
عقو 11 


سوعرووءظ عاطماوعماء 1 


|1110 


كسلووعءء2:0 طاعنيو8ظ-ع)مدرع 18 


كلمع 51 امنتاهه) عأمددع 18 
لقستصسع ]1 مته٠ط‏ عغمدصء 18 
دع11م دهن أمعمع 18 
اتلتطقامعمع1 

تعأوع م12 


علم ع1 


إيعاز بتكرار تنفيذ الإيعاز تمناء ب ساكمآ ممتاناعمء 18 


تكرار العمل لامتادعتامع ]1 
الاستعداد الدائم لوحدات نظام الكومبيوتر قْ تأمين التسهيللات 


استبدال | 

روتين لإنتاج التقرير المر غوب 12101 6 نامجع 1 

لغة برمجة شائعة الااستعمال فى 101 2ه 0 تسوسووعط امم 18 
الحقل التجاري . 13 

إعادة إنتاج صسمناء سلمضمع ]1 
استرجاع المواد من نوع معين من وسيلة تخزين وتقديمها ني شكلها 
الأساسي . 

إعادة توجيه عأناو ]1 
إقامة أقنية جديدة بين الذاكرة الرئيسية والأجهزة الملحقة . 

نقطة تكرار تنفيذ بر نامج كومبيوتر أسلوط سناميع ]1 

تسجيل الذاكرة بكاملها على شريط سس عبمدع ]1 

كلمة مميزة | ١00‏ لع و1 

١‏ -إعادة ضبط ع1 

؟ - الاعادة إلى الوضع الأولي . 

“ - إيعاز لإعادة متغير إلى قيمته الأساسية . 

نبضة لإعادة ضبط خلية تخزين في ععلنط أعوع ]1 
ذاكرة كومبيوتر . 

برنامج نحكم مخزون بصورة دائمة مسم رعو أسصعلزو ]1 


1031 


رفوف الكتب 


شحنة كهر بائية مختلفة ع8 تقطن لمسلاوع 2 

التحقق من صحة نتيجة عملية ش كاععط0 عنلزوع 2 
حسابية باستعمال بقية ناتج القسمة . 

منطقية تنفذها المقاومات مع تاف نمآ وماستكصة:]-«رواوزوء 1 
خرج معكوس بواسطة الترانزيستورات . 


تحليل ولا سلوىع 2 


مصدر 1201 
قسم من نظام الكومبيوتر يمكن استعماله لعملية معينة . 

امعان 1520115 
١‏ - تصرف دائرة أو جهاز وفقاً لإشارة مسلطة 
؟ - خرج الكومبيوتر الحاصل نتيجة دخل . 

وقت الاستجابة عستا عمسمموء 18 
١‏ الفترة الزمنية بين لحظة تسليط الإشارة على دائرة أو جهاز ولحظة عمل 
الدائرة أو الجهاز وفق هذه الإشارة . 
؟-الوقت المنقضي بين طلب المعطيات والحصول عليها . 

إعادة تشغيل فت 
إيعاز بالرجوع إلى نقطة سابقة في البرنامج اثر حدوث خطأ أو عطل خلال 
تشغيل البرنامج : 


الإعادة إلى الحالة الأولية 0ع 

العنو ان الذي يعاد إليه التحكم ددعل ى باع ]1 
بعد تنفيذ برنامج فرعي . 

إيعاز في برنامج فرعي لإعادة دمتاء بساكم سناع 


العملية إلى نقطة محددة في البرنامج الرئيسي . 
نبضة تنتهى فى أى وقت خلال 0 0غ تناع 12 


دورة مرجعية . 
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مسح لإلغاء الصفر درو 5 عونرع ه19 


إعادة لف الستوع ع 

إعادة كتابة المعطيات في الذاكرة عع 

بند معطيات يتخذ وضعيات متتابعة لعكتاكسل غطعنر 
من اليمين إلى اليسار . 

إزاحة الأرقام إلى اليمين أكنطك غطمن] 

عداد حلقي الكتروني "لعأسسا00 ومتع 

إزاحة خلقية للأرقام الثنائية من اكتطك عمنع 
طرف سجل إلى الطرف الآخر . 

عداد التموجات اع أنه علمميي1 

وقت الآر تفاع عمسلا عونعر 


الوقت اللازم لارتفاع طرف النبضة من /٠١‏ إلى /,4٠‏ من قيمتها 
الغبائية . 


روبوت انلكا 
آلة تدير نفسها . 
حقل الذكاء الاصطناعى وعنغمطمي. 
رمز تصنيف كلمة كجزاء من حملة مغوء نلس] 1016 
إعادة تشغيل البر نامج كاعد 1ا0] 
الدخول إلى والخر وج من وحدة أناه- لاما /دذ لامع 
التخزين الرئيسية . 
تسجيل محتويات الذاكرة الرئيسية أناه-لاه]1 
في ذاكرة مساعدة . 
جذر متوسط المر بعات 501131 تندع 11 غ100 
مفتاح كهر بائى دوران طع تورك وسسمامي] 
تنك | 


تدوير 
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رفوف الكتب 


مسار الإشارة أو المعلومات 
3 برنامج 


؟ ‏ مجموعة من الإيعازات النسقة بتسلسل صحيح . 
مجموعة من الإيعازات لتنفيذ عمل معين . 


صف أفقي من المعطيات 
المسافة من المركز إلى المركز 


بالنسبة للثقوب على البطاقة المثقبة . 


قلاب مكوّن من دخلين 


قلاب مكوّن من ثلاثة مدخلات 


تنفيذ بر نامج كومبيوتر 


مخطط تسلسل المراحل لتنفيذ عمل ما 


عامل السلامة 


104 
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10 


عمكيوعه 


11| 
طعاتط بروع1 


م10" ونا 1-5 
هاا م11 1-5-1 
إرذلق| 

"تقطن سخا 


1] 111 


5 
5 


بوابة انتقاء العينات 
كومبيوتر تابع 
١‏ ضجيج التشب 
؟ ‏ الأخطاء الداخلة في معطيات نظام اتصال . 
كمية لاا موجهة 
١-ميزان‏ 
؟ ‏ الأساس النظرى لنظام عددى . 
#إداقثين وحدات كيزا بننيربية قانها. 
تعديل مجموعة من الكميات وفقاً 
لمعامل ثابت . 


١‏ معامل المقياس 


؟ ‏ عامل تعديل وضع الأرقام في الأعمدة المخصصة ها : 


؟ ‏ عامل تحويل كمية من موقع إلى آخر . 
مسح شامل ملف المعلومات 
105 


مامه" 7م521 
21 8 تام تروك 

"اع ]تام درهن) عأتااء )ك5 
لل لل انك 


015ل 501210 


نقلقع5 


51 


د10 علو50 


"اماع ة"1 1و5 


موع5 


121 م التارد5 


نظام الكشف الشامل 11 علتسدسقء 5 


نحميل أقسام البر نامج فى الذاكرة عستلهم] معااوء5 
بصورة متنائرة . 

تسجيل متناثر ء)اق50 
مقدرة الكومبيوتر على توزيع المعطيات إلى مناطق مختلفة في الذاكرة . 

جدول عاملعاء5 

صيانة مبر مجة 32 أصتهة]1 3 لعاسالعطع5ك 

دائرة شميت للتحفيز أتناء 0 مععع 1 اتلسطعك 
مضخم نبضات يحول التموجات السينية إلى نبضات . 

دايود شوتكى للتحويل السر بع عدا ع100] معتعسوظ جلامطعة 

لغة برمجة للتطبيقات الحسابية لآ تامعن 5 
أو العلمية . 

حذف معطيات من التخزين طع و50 

منطقة من الذاكرة لتخزين النتائج ع5 

توليد الخرج على شاشة العرض عستلامىة 

البحث طاعنروع5 

عنوان غير مباشر وكع لل اعنع 1 لمعه 

١‏ -دائرة كهربائية ثانوية الناععأن) نومقلصوعع5ك 

؟ ‏ دائرة الخرج . 

ذاكرة ثانوية لالامصع 81 وسملصمعع5 

الطاقة فى الدائرة الثانوية للمحول عجرو اوقل جروعء5 

تخز ين ثانوي مساعد للتخزين الرئيسى 5025 50001021 

فولتية اللفيفة الثانوية فى المحول ١0128‏ :جملممء5 

لفيفة الخر جح فى المحول لس 1 تمملجرمعع5 
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كو مبيوتر من ال جيل الثاني نع نا مصدهن) متا ضرعصء 0 لموععم 
كومبيوتر انتج بين فترة التوقف عن استعمال الأنابيب وبلء استعميالك 


الدوائر المتكاملة . 

عنوان يحدد موقع تخزين عنوان ودعلل أءرع رآ لسمعع5 
المعامل الحسابي . ٠‏ 

قسم من البر نامج صمناعء5 

قطاع 56101 

إيعاز بتحديد الموقع 56 

منطقة من ذاكرة الوصول المباشرة 8 كاءعءع5 
خصصت لسجلات معيئة يمكن عبرها الوصول إلى السجلات بسهولة . 

قسم ؛ قطعة ألاء صرعوء 5 
قطعة الروتين الذي يمكن تخزينه في الذاكرة الداخلية للكومبيوتر . 

علامة التمييز بين أقسام ملف .1121 امعصريء 5 
مسجل على شريط ممغنط . 

إشار ة بدء تشغيل دائرة الاستلام لقمئذذ عستماءم 

انتقاء أععاء5 


نسم من الة تثقيب البطاقات أعاأندسظ أوتط ع«تاععاعم 


باستطاعته محاكاة الإشارات التى تولدها عادة أنماط الثقوب . 
برنامج تحليل يستعمل لتحليل محتويات 180 علناعء1ء 8 
مناطق معينة من الذاكرة أو أنواع محددة من إيعازات البرامج وذلك لخرض 
إزالة الأخطاء مها . ْ 


جهاز انتقاء للنفتانك 
ذاتي التكيف وستام هل غاع5 
المو اسعة الداخلية الكامنة في جهاز ععسصمائعومة) كاعد 
نظام نحكم كامل في جهاز واحد امعاسهن) لعستهاهه0 لم5 
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المحاثة الذاتية 
المحاثة التى تحصل في دائرة واحدة . 
برنامج يعدل إيعازاته ذاتيا 
خطأ ناتج عن دلالة البرنامج 
برنامج شبه محول من اللغة 
المصدرية إلى لغة الكومبيوتر . 
شبه موصل 
فادة تكون 'مقاوهتها ين العدن والماز ل 
إضافة الشوائب إلى مادة شبه 
الموصل ١‏ 
ذاكرة تستعمل دائرة شبه موصلات 
الفترة الزمنية لتحويل الذاكرة من 
مكتوبة إلى مقروءة . 
عنصر الإحساس بالقيمة المقاسة 
كومبيوتر يعتمد على معطيات 
صادرة عن أجهزة إحساس . 


رفيب 


< 


رمز يشير إلى بدء أو انتهاء قطعة معلومات . 


إشارة فاصلة لحدود المنطقيات 
روتين للتحقق من ترتيب 
بنود المعطيات . 
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10110[ لاع5 


مسحندع 2:0 عد 5100115 كاء5 
1101اآ عتاسفتدع5م 
52600005 


تسو عو لع[ تمسسمعتسع5 


5101012013101 


لم170 "رماع لصف تسرعك 


إتمطرع1ط رماع تدصق تسعءك 


عمطلا نجع دمع ]1 عوروعم 


العسع ارا عمسأاكوءك 
تإنواتك 


"اع نام تدهن) لعنوظ]- رمكرع5 


511 أ0 "امه ن) “مك5 


اعسوعة 


522101 


كاتا تك 


عستاستم] مستفءعطن) ععمعسوءم 


سجل تنظيم تعاقب تنفيذ الإيعازات ع أطنا00) ععمعسلوء5 


خطأ في التعاقب 1 5 
سجل كومبيوتر يتحكم بتعاقب الإيعازات 5 “لعأذلعء 1 ععمعداوء5 
تخزين رقمى للمعلومات بالتعاقب 5015 5دععع لل -16116 م50 
كو مبيوتر 00 الإيعازات بالتعاقب لاع أنامصره0) لوتأمعتوع5 
التحكم بتعاقب الإيعازات للكومبيوتر لوده لمتسعسوء5 
المنطقية التعاقبية عتعمآ لمتتسمعدوع5 
دائرة منطقية تحدد فيها وضعية الخرج استناداً إلى الوضعية السابقة 
للدخل . 
تشغيل تعاقبي م0) امتأضعسنء5 


كن الناوكت 
معالحة متسلسلة لبنود المعطيات . 


الو صول المتسلسل إلى ملفات المعطيات و5عع 4 لوتترء5 
وحدة منطقية تجمع كل تين ثنائيتين 007 لوتع5 
في وقت واحد . 


وعنة حبانة تتعامل مع الأرقام أتطنا علتاأعسطاسة اأوتمرع5ة 


بر نامج قابل لإعادة الاستعمال سورعو عاطوديع 1 جالوتععة 
عملية مسلسلة دمن ممعم 0 لمتعة 


1١ 


, عملية تعالج على حدة كل إشارة منها‎ ١ 
. انسياب متسلسل لوحدات المعلومات عبر الكومبيوتر‎ - * 

جهاز ع ل دخل متسلسل ععلتع0آ اع المعو ط-لقتيء5 
إلى خرج متواز . 

المعالحة المتسلسلة لمختلف البر امج وستوعععوع© لولعم 
عبر قناة واحدة . 
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جع ع جح ب ا ع ا ل 


بريحة تنفيذ العمليات بصورة متسلسلة ستسسسوعوورط لوتوك 

تحر ين عناصر المعلومات بترتيب متسلسل 56012 أقامع5 

روتين لتشغيل الكومبيوتر عستانه] ععاجرعع 

نظام نحكم مؤازر تلع اكز5 ماده مجرع5 

محرك مؤازر 01001 1ع 5 

وحدة ضرب عدة متغيرات مختلفة تع تامتااسطة مجرعع 
بمتغير واحد . 

نظام نحكم مؤازر لع ار ز5 رمك 
نظام تحكم آلي للاحتفاظ بالوضع عند قيمة محددة مسبقاً . 

3 طبض-١‎ 

. وضع جهاز تخزين عند وضع معين‎ - ١ 

" - خزن قيمة محددة في موقع معين : 

نقطة الضبط ألأمماء5 

رقم من مجموعة مكونة من ١١5‏ رقم ولط لمسعلموي5 

نظام الو صول المشترك ع5" دراط -لع وراك 

مشاركة عدة كومبيوترات مترابطة مسعاوزة ع الأبعء 1 لع رودم 
بنظام تحكم واحد . 

مشاركة عدة كومبيوترات مترابطة للع ل - 
بذاكرة واحدة . 

تخز ين مشترك بين كومبيوترين 53160 

محول بحيط قلبه قاماً بالملفات عرو أكصة "1 عمنر1 الدع 

خط مدر ع ضد الحث المغنطيسي عصارآ معلاعترك 

سلك معزول محتوى تماما في ععذلالا لعلاعتطع 
غلاف مر نأو صلب . 

إزاحة مكونات بند معطيات إلى" التطة 


اليمين أو إلى اليسار . 
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نبضة تشغيل تحفز إزاحة الإشارات الرمزية . عكاناط )تداك 
سجل الإزاحة تعاكلعء 1 التطك 
١‏ - سجل يمكن تحريك المعطيات المخزونة فيه إلى اليمين أو إلى اليسار . 
؟ - ذاكرة تزاح فيها المعطيات إلى مواقع تخزين متتابعة . 


سجل تنفيذ عمليات الإزاحة تعأكلعء ]1 عسناكتطك 
أجهز 5 إرسال المعطيات عبر قتع 1100 ه11 رمع 
مسافات قصيرة . : 
طول قياسي للإيعاز 10 مام تاع نا اكس] )مدع 
مكون من كلمة واحدة . 
محرك تكون فيه لفائف المحال 10101 أسسطك 
وعضو الانتاج موصولة بالتوازي . 
إشارة لدلك 
موقع الإشارة لل 3ك 
بند المعلومات المرسلة يداك 
تكييف إشارات إرسال المعلومات وستصمننلهه0 أمدوزك 
مغير إشارات الإرسال اعاتع كمه00) امموزة 
مولد الإشارات 01 عع 6 لمسوزك 
نقل الإشارات بواسطة الأسلاك الكهر بائية م لكك تتسكصة 1" [2مع51 
نظام التأشير ل دك 
ضغط سيل المعطيات إلى إشارات مختصرة اك 


حفل في سجل مزود برقم معلم 10" لعموزة 


بإشارة رقمية . 
ر قم يساهم في دقة العدد انعلط أسدعقتموزك 
سيليكون لت 
مادة شبه موصلة تستعمل قٍ صنع أجزاء الكومبيوتر 0 


201 


رفوف الكتب 


بوابة ترانز يستور مصنوعة من السيليكون ]2 ممعتازة 


دائرة منطقية تستخدم ترانز يستورات من السيليكون . 1081 «متاكتكصةع] درم ناز 
اللفواق 

قناة إرسال في اتجاه واحد د [مسرزة 

محاكاة حل الاك 


بر نامج محاكاة ل ات 
١‏ - برنامج محاكاة تنفيذ برنامج الكومبيوتر المصغر 7 


؟ - برنامج كومبيوتر يسمح تنفيذه موائمةكومبيوتر مع كومبيوتر آخر . 


كومبيوتر ينفذ كافة العمليات اع ناموصد00) كنامع طق أنسرزى 
بصورة متزامنة . 

النقل المتزامن للمعلومات للمأكستستكصة"1' كتامعتة) لسستر 

إيعاز يتطلب عنو انا و اهنا الت أللك 

تخصيص الذاكرة المتوفرة مسمتغوء 10ل كنامسوناهه) عاعمزك 
بكتلة واحدة . 

تنفيذ إيعاز واحد استحابة إلى ممنغمععم0 دعاك عاومزة 
عملية واحدة للتحكم اليدوى . 

مصفوفة شادة تساملة مملنوستة 

إشارة بالاغفال 000 متكلة 
إشارة رمزية تأمر الآلة بإغفال حقول معينة في الذاكرة . 

إيعاز بالاغفال مناء نساكه] متكاة 

العلاقة بين جهاز رئيسى متطكصمتاهاء»1 عامج لالع دواد 
وجهاز تابع له . ٠‏ 

محطة استلام الرسائل حامتاقاك و51 

تكامل صغير النطاق صم ناهععء )د! علوء5-المدرمى 
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إفراغ مختويات مواقع التخزين 
لغة سنوبول 


لغة راقية تستخدم لمعالحة مجموعات الإشارات الرمزية . 


مقبس كهر بائي 

فقد عرضي وعشوائي للمعطيات 

١‏ - برامج نظام كومبيوتر 

" - إيعازات تنفيذ عملية معينة على الكومبيوتر . 

الوثائق المتعلقة بتشغيل كومبيوتر 

إيعاز بإيقاف تنفيذ البرنامج 

مجموعة كبيرة من البرامج التشغيلية 
والتنفيذية . 

. منطقة من الذاكرة موضوعة تحت 
تحكم البرنامج . 

دائرة في ا حالة | لصلبة 


شبكة شبه موصلات مصنوعة من كتلة واحدة : 


خطأ يحدث دائا عند استعمال 
جهاز معين . 

نظام كومبيوتر ني الحالة الصلبة 

فيزياء الأجسام الصلبة 

تنظيم ٠‏ فرز 

روتين لفرز بنود المعطيات 

إيعاز مرمز بلغة مصدرية 

كومبيوتر خاص بإعداد برنامج 
بلغة الآله . 
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اننانا نلك 
510501 


أع 501 
11101 )501 


50110 


15 5011 
أمنااا2] عدج 50155 


ةلط ارا عنرة 5015 


عاع 512 :50121 


أنناء11ن) ل نامك 


101 زاوم 


]نام 021ن) عأداك اتام 


وعأووططط عأماك لناوك 
نانك 


عأ أن0 ]1 عستاءروك 


عع ناكس[ ©000-عن" نوق 


3ع نا مده ن) عراوك 


رفوف الكتب 


مجموعة جاهزة من بطاقات البرامج عاءء2 عععنوك 


لغة الآلة لآ عع 1نا50 
ترحمة البر نامج إلى لغة الآلة 20 لكصة] عم هنا 0ه آ-عع نانك 
بر نامج يمكن تر حمته اليا إلى م 0 عع نانك 
لغة الآلة . 

١‏ موقع لتخزين المعطيات عهم5 
"- فسحة . 

*'- حيز . 

مواصفات يجال الفر اغْ كصملاقء لععم5 للء1] ععدمك 
لوحة التكلم الاصطناعي له وستاوعمة 
إشارة رمزية خاصة تعاعةستقطن) اأوتععمة5 
كومبيوتر خاص بأعمال معيئة اع نامصده0) لوتععمك 
روتين لحل مشكلة معيئة الل لت 
5 امج ترحمة اللغة إلى كلمات اصطناعية لدع 512 طعععمك 
نخزين المعطيات مؤقتا على شر يط لومم 
خطأ متقطع لبه مم5 
نحص عشوائى كاء1) )500 
1 واتلتطةك 
١‏ لائحة يستخلص منها أولاً البند 50 


الأخير الداخل إليها . 
؟ ‏ مجموعة من مواقع الذاكرة . 
* - فسحة تخزين مؤقت في الذاكرة . 
أو جه تداخل قياسية عع 1مع )هآ لنملصماك 
روتين قياسى عمتانم ]1 لتدلسماك 
روتين يطبق على فئة من المسائل . 
سجل احتياطي تعأكاعع 1 إطالدواة 
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محتوى سطر في برنامج مكتوب بلغة الآلة . 


ذاكرة خلية ساكنة 
الكشف عن الأخطاء الساكنة 
تخزين ذو قلب مغنطيسي 
للمعلومات الثابتة . 
ذاكرة تحتوي معلومات ثابتة 
ذاكرة الوصول العشوائي 
التي لا تحتاج إلى تحديث . 
برنامج فرعي يخدم دائماً نفس الهدف . 
وحدات معلومات تتعلق بأوضاع الكومبيوتر 
كلمة كومبيوتر تضم معلومات للتحكم 
بمعالحة المعطيات . 
عملية واحدة 
مفتاح يتحرك بالتزامن مع جهاز 
نبضات . 
عداد مراحل تنفيذ العملية 
محول خفض الفولتية 
تشغيل معرض لعناصر الصدفة 
١‏ تخزين المعلومات 
- جهاز تخزين المعلومات . 


تخصيص مواقع التخزين 
سعة التخزين 


ل 2 
حو لأوكتسكصة1 ممغ1/5داك 


انتابلت 1ت 


لم81 لاء) عننوام 
كاععط0) عتاوام 
©5015 علأعدع 112 عناواك 


لفرااييت 0 الك 


11201 ووعععة منملصقج] ع ناموك 


2 نأناه: ررك غناوه 


كال 5ناأة)اك 
الت 


م51 
طع غ5 عاك إط-معام 


لعأ سناه0) عاك 
اع تم أكصق" 1 موزه12-مع)ك 
0ع م0 عتأكمقطء5)0 


501 


1م عع 5102 


نعم ةن) عم :ماك 


كمية المعلومات التي يمكن الاحتفاظ بها في جهاز تخزين . 
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وحدة في الذاكرة تستطيع الاحتفاظ بوحدة معلومات . 


وسيلة وقاية التخزين من الوصول 


غير المرخص إليه . 


مفتاح يسمح بقراءة محتويات سجل التخزين 
إدخال المعلومات ني جهاز تخزين 
وحدة معلومات تحدد نباية الكلمة 


برنامج كومبيوتر يكتمل بتنفيذ كل 
إيعاز بالتتابع . 
مقياس الانفعال 


لغة كومبيوتر تستعمل في مسائل ال هندسة 


النية. 


لائحة من البنود المتعاقة 


جهاز قراءة المعلومات المحتواة 
في شريحة من الشريط الممغنط . 


يح 00 
نعقينة سنك 
: 7 


العلاقات المتداخلة بين بنود المعطيات 
مجموعة من الأساليب لجعل فن البرمجة أكثر صرامة 
لغة كومبيوتر تستعمل في تحليل 

وتصميم الإنشاءات 5 


ركاب 


جزء من البرنامج ‏ برنامج فرعي 
قسم من البرنامج العام ينفذ دالة معينة . 
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أسعسص لكا عع 502 


ع0 5101286 


طع )زرك عع 51012 

5601 

الذللا لكك 
ليك 


لتك 


ادق لاك 


5 
«معلدع18 لضسهن) عمتماة 


عدان2 عط10)م 


الل لتك 


ل فتك 


#ردزقق لك 


مق سدع طناك 


التي نيا زنلتك 


اك 


روتين فرعي 
قسم من الروتين العام الذي يجعل الكومبيوتر ينفدذ عملية حسابية أو 
. قي 1 
لائحة وضع الروتينات الفرعية عاطة] كتنهاك عستاناه:اطترك 
فى الذاكرة . 
نظام فرعى لك 
جهاز الطر حَ الك 
عنصر ا يعمل كجهاز طرح لخ - عاعةنأوط سك 
أو كجهاز جمع . 
مجموعة من البر امج المشغلة تباعاً لك 
التحقق من نتائج عملية جمع الاعداد عع ط0) وم تعةسسسك 
قرط الموصلية قلي للك 


اللخكافنتقاومة أهادة معنة 'عثد علض ورجة جاتنا قريب من الصضفر 
المطلق . 

تراكب لت انك 
عملية نقل المعطيات من موقع إلى اخر مع تراكب إشارات رمزية على 
محتويات المواقع المحددة . 

نظام الاشراف ١‏ 00ت زنك 
برنامج التحكم بإدخال وتحديد مواقع الروتينات . 


روتين تنفيذي يتحكم بتشغيل الكومبيوتر لك 


روتينات إشرافية تتحكم بوصول كنا د00 '(01كاااء ناك 
ونقل المعطيات بين كومبيوترين . 

سر نامج التحكم بتنفيذ البر أمج المختلفة ا نك 

تيار تشغيل جهاز معين ف ارالك 


رفوف الكتب 


نظام إسنادى ع 0016 ناك 


كثافة صافي الشحنة الكهر بائية جالقصع عمعقط0) عأماك-ععه ]سرك 
على سطح شبه موصل . 

الارتفاع المفاجىء للتيار أو الفولتية لا 

مبادلة بندين في التخزين مقرة 

نقل قسم من البرنامج من التخزين اك 
المساند إلى التخزين الرئيسي : 

نقل قسم من البرنامج من التخزين 0 مورك 
الرئيسي إلى التخوين المسائد .. 

دائرة تحويل بواسطة المفاتيح الكهر بائية أأداء قستطء )ررم 

إشارة رمزية امطصسرم 

عنوان رمزي ل لك 

عنوان في برنامج مكتوب بلغة الآلة 

ترميز خاص للتعبير عن البرامج 000 عتامط دوم 
بأسماء أو عناوين رمزية . 

لغة بربحة تسمح باستخدام الرموز ة] تامط سرك 

منطقية مكتوية بلغة رمزية مبسطة عأعم.آ عتامطسروم 

بريجة بالرموز عستسسدنرووءط عاامط سوم 

دخل موازن أناصصآ لمع اع صسررم 

جهاز ضبط التزامن يت 
جهاز تخزين يستعمل بين جهازين ينقلان المعطيات بسرعات مختلفة وذلك 
لمواجهة هذا الاختلاف . 

ساعة ضبط التزامن علع10ن) مستعتممعطعمرم 

متزامن . تزامميى كت 
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كومبيوتر تزامني 

تخضع عملياته إلى إشارات زمنية ذات تردد واحد . 
مدخلات خاضعة لساعة ضبط التزامن 
سجل إزاحة يعتمد على ساعة توقيت 


١‏ - بناء الججمل 


" - العلاقة بين الرموز . 


١‏ - نظام كومبيوتر 

. مجموعة من روتينات تشغيل الكومبيوتر‎  " 
دالات الكومبيوتر الذاتية‎ 

نقاط التداخل في نظام الكومبيوتر 

١‏ الأخطاء الداخلة في المعطيات 


؟" ‏ كلمات إضافية تزال من المعطيات وقت استخدامها . 


١‏ - تشغيل النظام وفق معطيات الاختبار 
؟ - اختبار تشغيل كامل نظام الكومبيوتر . 
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لاع انا متطده) كنامدامعتطعم رك 


نام كناو ه5711 
خلتطك 11:0020105 571 

ءأكاوء 1 
للك 


20000 


كنع سصنا] لعستاءآ1 سعورم 
121112 سعاورم 


0ك 


أوع'!' كتتاء)575 


رفوف الكتب 


1 


لائحة عاطة 1 
مجموعة معطيات منظمة في صفوف وأعمدة داخل الذاكرة الداخلية أو 
الخارجية للكومبيوتر . 

إيعاز بإنجاد مو قع وجود بند سناع نا اكم] الخ -كامه.آ عاطهة]” 

إيعاز بإيجاد مو قع 'وجود بند ونا نا أكم] مناحكاوم.آ علاطه]” 

معطيات بالاستناد إلى مرجعه فى اللائحة . 


جدولة عكقلساطة ]1 
دمج المجاميع بالنسبة لمجموعات بنود المعطيات ذات نفس المصطلح . 

جدولة المعطيات 0111 

| طباعة ماتم جدولته . 

الة تنقل وتقرأ البطاقات االمثقسبة مله لناطة 1 
بصورة الية . 

بطاقة تعريف 1 

جهاز إحساس بمحتويات بطاقة التعريف ع اس ج000 128 
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إعداد الأجهزة الملحقة بنظام كومبيوتر 11 
استعداداً لتشغيل البرامج . 


الملف الذى يلتف عليه الشر يط اعع 1 رساعكاة 1 

شريط عم12 
يمكن أن يكون شريطأ ورقياً أو شريطا ممغنطأ لتسجيل المعلومات . 

جهاز مقارنة أشر طة التسجيل 201ل مره ) عم2 1 

بطاقة تعريف بمحتويات شريط ملف أعطهرآ عم12 
المعلومات . 

طابعة عن بعد تطبع الرسائل على عاستسط عمرة1 
شريط ورفي . 

جهاز يفسر دلالات الثقوب الموجودة 0ه عمة1” 


على الشريط الورقي . 
مسجل بشر بط مغنطيسى مع عمرة 1 


تصنيف المعطيات 50 عم12' 

جهاز يتحقق من صحة المعطيات عنس ٠7‏ عمد 
المسجلة على شريط ورقي بمقارنتها مع المستند الأساسي . 

الكومبيوتر المنفذ للبر نامج اع نامدر00) أعع :121" 

اللغة الي يجب أن تترجم إليها 28 ناعطق رآ اعم :13 
لغة أخرى . 

أوحدة عمل أساسى للكومبيوتر عاقة 1" 

مجموعة وظائف بر نامج التحكم بالمهمات ااعصوعع 2 صد 31 عامه 1" 

جهاز يقيس عن بعد دع أعصوع اع 1 

علم القياس عن بعد ماع تسعاء 1 
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لسلس لل حصي 


نقل الصور عبر مسافات بعيدة 
بواسطة الكهر باء . 


آلة كاتبة تعمل بتوجيه عن بعد 


سجل تخزين مؤقت 


منطقة مخزين للنتائج غير الغهائية 


١‏ - نقطة توصيل بين موصلين أو أكثر 
"' - جهاز استلام وإرسال المعطيات : 


إشارة رمزية تثير إلى انتهاء 


واسطة تخزين من الفئة الثالئة 


البطاقات المثقبة والشريط الورقي . 


معطيات اختبار صحة تشغيل البرنامج 
برنامج اختبار عمل نظام الكومبيوتر 


مجموعة من أربع نبضات 


تفن الزيالة 
قلاب له دخل واحد 
إثارة حرارية 
ضوضاء حرارية 
إجهاد حراري 


مقاوم تتغير مقاومته الكهر بائية 
بتغير درجة الحرارة . 


مزدوجة حرارية 


الظاهرة الدينامية الحرارية 


تطملوععه)مطمعاء 71 


تدعا اعم ماع11 
تع أكاعع 1 لإه ممص 1 
5018 (21 ممص 1 


ا 0 


لمطصزك عستامستصمض 1" 


117 06 


2 أوع1 
لم220 أوع1 
10 

ع1 

000 
)نم ك اأقسحء1” 
عكتواة لأمصسضعط 1" 
كاءمطك امسععط]1 


ماكتسسضعط1 


عم نامع م طصععط1 


أعع111 عأساعع |اعوصسيع 1 


القوة الدافعة الكهربائية المتولدة عن الفرق في درجة الحرارة بين موصلين 


من معدنين مختلفين . 
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دائرة غشائية الطبقات أندءأن) سلتط] -صتط] 


أداة تحر ين مصنوعة من أقر اص "المت 11 سلطا -سنط1 

مقاوم دو طبقة موصولة رقيقة للغاية )علو 1 سلذآ-منط]” 

كومبيوتر من الحيل الثالث اع دده ن) دامتكد سعد © معط 
كومبيوتر يعتمد في عمله على الدائرة الكهربائية المتكاملة . 

١‏ - سرعة تنفيذ البرامج من قبل أنامططع نط1 
الكومبيوتر . 

" إحمالى المعلومات المرسلة خلال فترة محددة . 

مقو 1 ترئز يستورى 1101 

دائرة إعاقة إرسال الإشارات أأناع سن نرواء ع صرت 

تقنية تقاسم الوقت تستعمل عستدء امتالن81 ممتكتخلط عمست 
خلاله عدة أجهزة نفس القناة لنقل المعطيات عند فترات زمنية متداخلة . 

التوقف المؤقت عن التشغي أنه عمأ]” 

نظام توزيع وقت الكومبيوتر بين عارك لع سم طك- ع1 
عدة مهام : 

استخدام الكومبيوتر فى ان واحد 0 
من قبل عدة مستعملين . 

تخصيص فترات زمنية لتنفيذ المهمات يستعتاك عمخ]” 

خطأ التوقيت 0ك ستصسا] 
خطأ يؤدي إلى إعاقة بسبب عدم التقييم الصحيح للوقت الذي تستغرقه 

المصدر الأساسى لإشارات توقيت تعاكة ]1 عمتصسة1 
التحكم بالنبضات . 

نبضات كهر بائية تؤمن المزامنة 5ل رونك عسنسة1 


رفوف الكتب 


مفتاح كهر بائي مفصل 
التفاوت المسمو به 
عرم اللى أو الدوران 


تسجيل تعاقب إيعازات تنفيذ البرنامج 


برنامج تعقب تنفيذ برنامج اخر 


روتين تحليلٍ لكافة سجلات الكومبيوتر 
قسم من مساحة التخزين في واسطة تخزين 


بطاقة تعريف بشر يط معلومات 


استنساخ من واسطة تخزين خارجية 


إلى أخرى . 
محول الطاقة 


نقل المعطيات من موقع إلى آخر 

إيعاز ينقل التجحكم من جز من 
البرنامج إلى آخر . 

معدل سرعة تحريك المعطيات بين 


الذاكرة الداخلية والجهاز الملحق بنظام الكومبيوتر : 


الوقت اللازم اتنفيذ النقل 


محول كهربائي 


تراوح مؤقت في التيار الكهر بائي 


فسحة في الذاكرة للتخزين المؤقت للبرامج 


خطأ عابر 


منطقية ترانز يستور - ترائز يستور 
منطقية الدائرة الثنائية الأقطاب 
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طع)نجرك عاوع10 
101232 
101 

12 

تلط نم20 غ12 
عمناناة ]1 مصاع ه11 
كاع3 1 

أعطهآ خاعدم]1 
لمع ع لانة1 


1خ مسمناعدكمة1 


. 11251 


112150111 
تع أكمصة1 


0 تتتصر00) “رع]كصة 1 


126 عع أمصد11 


عصنتا' معاكصة» 1 
131510110 
1111 

دعتدة ألاء أكررة 1 


11101 ادع أكقيق1” 


”13235151401- 112151501 


عاع0آ1 


بطاقة تشير إلى انتهاء تسجيل لعةن) صو تاتكمق 1 


البر نامج و البدء بتنفيذه 3 
درجة حرارة نقطة التحول عن هه مصع "1 مو تاصق 1 


تر حمة البرامج من لغة إلى أخرى ع2 أكتة 1 
ترحمة برنامج مكتوب بلغة مصدرية ع8 نام هآ دوأ 2 اكصة 1 


إلى برنامج بلغة الآلة . 


جهاز تر حمة 20 اكسة 1 
جهاز يحول الإشارات إلى شكل يناسب العمل الحخاري تنفيذه . 

1]: نقل الطاقة الكهر بائية من نقطة هكس تستكصة‎ ١ 
. إلى أخرى‎ 

؟ - إرسال المعطيات إلى جهاز استلام . 

معدل إرسال إشارات معطيات )1 دماوعتصتكصة 1 

نظام متكامل لإرسال الإشارات دع 525 دو زود تسكسصة 1 

بطاقة الإرسال ده ندع خصو 


تحول المعطيات الرقمية المتوازية إلى شكل متسلسل لا تزامني . 


كومبيوتر مصغر نقالى اع نامحطمء 1/1160 ع1طة) "م مقصة" 1 

١‏ - مصيدة الإشارات غير المرغوب فيها ه11 

جهاز تحويل للتيار المتردد ثلاثى 1 
الأبعاد خاضع لتحكم بوابة منطقية . 

شبه موصل سيليكوني ذو ثلاث نهايات كنس 
توصيل . 

إنباء عملية المعالجة بعد التوصل إلى 000 


الدقة المطلوبة . 
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2_١ م‎ 


ترابط يسمح بالوصول إلى 'التخزين علصانآ ملسم 
الرئيسي عبر جهاز ملحق . 
١‏ لائحة تظهر العلاقة الجبرية بين عاطة] خسم 


المتغيرات . 
"١‏ - لائحة خطوات التحقق من النتيجة . 


الكشف المزدوج لقارنة النتائج عاععط0) متسل 

إيعار يحدد عنوانين 05خ 150 

روتين فر عي يتضمن روتين فرعى آخر ع تنام عطنك اعنع .]وول 
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ا 
1 


فوق البنفبجي 

ذاكرة مقروءة فقط يمكن محوها 
بتوجيه أشعة فوق بنفسجية 

الإشعاع فوق البنفسجي 

رقم غير سمرج به 

معامل حسابي أحادي التركيب 

الفترة التي يكون فيها الكومبيوتر 
غير مزود بالطاقة . 

نون متطفاك عر سيرمنة 

مهام معيئة . 

موقع تخزين غير محصص لاستعمال معين 

إيعاز بالإيقاف والانتقال إلى 
الإيعاز التالى 

خطاً لا يقبله الكومبيوتر 

غير محدد القيمة 


ا 

علطدكةم8] اام تكو تان 
112201 نجلم0 0جع12 

مم0 1ن 

نم1 عاطوره1لهمل] 

م0 تقول 

عصسة1 لعلمع دمن 


لبان لق 


لإلتالة عنعومرآ لع الت سمعمل1 


51028 160 1 سسرمع مل 


سنال تمده نلسمعمن] 


باتانطه)ك هده نل سمعمل1 
تمصا عاطماعع» «وعول] 


811 اق 
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كمية داخلة في التخزين أقل من 


المساحة المخصصة للا . 


نضيق الصورة الحانبي 


معامل حسابي غير محدد القيمة 


خرج خلية مغنطيسية مضبطة عند 
)١١‏ أو عند ( صفر» استلم نبضة قراءة كاملة . 


أحادى المحور 


موصل عمومى أحادى الاتجاه 


كبل بسلك واحد 
أحادى الاتجاه 
ترئز يستور أحادي الموصل 
.معاوقة احادية الاتجاه 
محول طاقة أحادى الاتجاه 
إمداد طاقة غير 

قابل للقطع . 
ترائز يستور أحادي القطب 
وحدة وظيفية 


سجل الوحدة 


لق ” 


مة 150:1 


أصعن قلاع0) لعستسدعاع لمن 


لدسعأك أنامنن0 لعطعسذدتلمل] 


لمتتقتدلا 

كناطترل] 

عاطة©) «رواعنل0مدمء تمن 
لمصمتاعع» تصن 

ره ونا 

01)وتكصة1 ممتاع سن زنمل] 


ععسصقلءمص]آ لدععءاملتمنا 


"لعن نالكضة "1" لدع أ داتدنا 


'واممسك «عسصوط عاطتامتعغ)صتمتآ 


«مامتعصقء1 “سدامصتمن] 
الاق 
ا فالاق 


سجل كامل يحتوي العديد من عناصر المعطيات ضمن واسطة تخزين 


واحدة 5 


جهاز متكامل لإرسال واستلام 
إشارات التوصيل اللاتزامني للمعطيات . 


قناة الوصول الباشر إلى الذاكرة 


للأجهزة المساعدة . 
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كنام مقطا وزكة لوكت حلملا 


5ع تستكصة ]أن جلععه 1 


اعمسمطن) عاعملظ لووى علولا 


لغة عامة الاستعمال فى أنظمة 
الكومبيوتر المختلفة : 

فصل بنود المعلومات إلى كلمات 
يفهمها الكومبيوتر . 

تغيير قيمة وحدة معلومات إلى 
صفر ثنائي 

تحديث الملف الرئيسي للمعلومات 

الوقت الذى بإمكان الكومبيوتر أن 
يدل خلالهة: 

مجموعة من البرامج الأساسية الجاهزة 

مجموعة من البرامج المستعملة في 
كافة أنظمة الكومبيوتر . 

اختبار وإزالة أخطاء البرنامج 
الأساسي الجاهز . 
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8نامع لقا لودنن عتسلآ 


1م11 


ف" 8 


لم1 
عط ملآ 


لالتقتطتلر] مرعول] 
5و1 اانا 


عنااء1 :)نانان] 


رفوف الكتب 


ا 
ي 


فر 4 هو ائي لا 7 
إحكام سد الفر اغ الهوائي لوء5 ةا 
إشارة الصلاحية ل ا 
الكشف على صحة ملفات دخل عسمناءعط© رنلتلج 77 
المعطيات 
عنوان ذاكرة صحيح 40055 11017 10ل ١7‏ 
القيمة الوظيفية للنظام عنلة7؟ 
كمية متغيرة عاطمترة 1 
جموعة متغيرة كاع110 عاطقتية ١7‏ 
وحدة معطيات يعتمد حجمها على متطلبات العملية . 
موصل متغير ماع م00 اطقتيو 
الطول المتغير لتقل المعلومات طأعدع .1 1110 علطمتسجا 
سجل ذو طول متغير لسمعءءع 18 طأودع.! عاطقتعة ا 
مقاومة متغيرة ععسماكاوع] علطقتمولا 
إشارة رمزية متغيرة أوطصدوك عأطقاعيو؟ 
١‏ - كمية متحهة 1710 


. مجموعة من بنود المعطيات المخزونة في مواقع متجاورة‎  '" 
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ب __ ”للمخ 7‏ سس مم9 


مخطط بياني للمتجهات مسمنعقت رماع 
باقي طر ح الكميات المتجهة ا ا 
إيعاز يعتمد على الكميات المتجهة صمتاع نساكم] رماء17 
كمية متحهة إأنخصمس0 «رواع 7 
جدول نقل بنود المعطيات "تع أكصة]' :رماع 1 
المخزونة في مواقع متجاورة . 
سرعة اتجاهية نم17 
خطأ تعوق السر ع هللاا عمرآ جام1ء17 
اللعرق بوج تل وخ مهار مو 
تعديل سرعة تيار الكتروني 10011 نم17 
مخطط تمثيل العلاقات بين مجموعتين فرع 213 سد نل 
جهاز التحقق : ع1 
١‏ - آلة تستعمل للتحقق في دقة المعطيات المسجلة على شريط ورقي, 
أو على بطاقة مثقبة . 


؟ ‏ التحقق من صحة المعلومات . 
" - التحقق من نتائج العمليات . 


مكثف متغير للضبط الدقيق ماك ده عنص ا 

الكشف عن الخطأ ف علععطن) تإعسصملصسلع8 لدعناس ١7‏ 
وحدات"المعلومات التى تشكل إشارة واحدة . 

تكامل و اسع 1 نأل عع س1 عل52 عم نمآ نوع 

عرض الإشهار ات الحاملة للصور اموت« مع1710 

جهاز إطالة مدى الإشارات الحاملة للصور . مم1 م710 

تحويل المعطيات العددية إلى ك0كك 


إشارات حاملة للصور . 
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إشارة حاملة للصور اهمون معل1/آ 


عنوان في الذاكرة الفورية الع كنا 
ذاكرة فورية ولام سرع ]ا لمسعلل؟ 
وحدة العرض المرثى أنطنا جمامولط لدسوتل؟ 
جهاز ملحق لعرض الدخل والخرج بواسطة أنبوب أشعة الكاتود . 
قناة صوتية تؤمن النقل اعصصقطن) ععزملا 
السسر يع دا للمعطيات . 
تردد صوتي لع لعتلوء"] معزلا 
قناة لنقل الكلام أو المعطيات اعصسقط عل022 -ععزه؟ 
خرج كومبيوتر على شكل صوت الانسان أناص أن 0 ععأ0لا 
التعرف على الصوت من جانب الكومبيوتر صم نا تصوم» ]1 غ01 
تركيب الصوت ش كأوع طغص رك عع ١70‏ 
جهاز اصطناع كلام الانسان ع أوع طام رك عغ ذم 
متطاير ع1 101 


صفة تطلق على الذاكرة التي تفقد معطياتها عند انقطاع إمداد الطاقة . 
:وحدة تخز ين تعتمد على 510128 عتنسهد ح2] علنأهاه7؟ 
طاقة خارجية للاحتفاظ بالمعلومات المخزونة فيها . 


مضخم تفاضلى للفولتية 1201م 00 717014386 


مضاعف الفولتية تدع تامنغلاس81 عوه)1ه70؟ 

بدائرة تثبيت الفولتية أنداء عن وستعتلتط ماك عية)1701 

وحدة تخز ين حجم عساولا 

إيقاف اختيارى : أمنامعاص] وسمامساول؟ 
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إن 
0 


شريحة سيليكونية شبه موصلة كلا 
لائحة الانتظار أكأنآ عمتانة 11 


تنظيم معطيات البرامج التشغيلية غير المعالجة . 

حالة الانتظار ا كن 
إشارة إيقاف تنتظر الأمر بالتنفيذ . 

وقت الانتظار عسل خنولآ 
فترة انتظار وحدة المعالحة للحصول على المعلومات . 


وقت التهيئة للعمل عتت1 من ممسضة 11 
الوقت المطلوب لوصول الجهاز بعد تنشيطه إلى خرجه المقرر . 


شكل الموجة الكهر ومغنطيسية لكك تنا 

مسجل الأشكال الموجية ع0 دمع 1 روطع 133 
جهاز الكتروني يحول الاشارات التقارنية إلى معطيات رقمية ويخزنها في 
الذاكرة . 

موجه الموجات الكهر ومغنطيسية 111 

القيمة العددية لوحدة معلومات عسله؟؟ لعغطعاء اا 
في كلمة رمزية . 
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موقع تخزين محصص لتعزيز الخرج والدخل . 


كومبيوتر تحدد إيعازاته 

استنادا إلى أوضاع الأسلاك المترابطة . 
ذاكرة مغنطيسية ساكنة 
كلمة 


مجموعة من الاشارات الرمزية تعامل كوحدة . 


تعداد الكلمات المتضمنة في سجل 
عداد كلمات السجل 
طول الكلمة 

عدد وحدات المعلومات قْ الكلمة : 
مؤشر الكلمة 

مؤ شر بذع أو انتهاء كلمة . 
أصغر وحدة لغة يتعرف إليها الكومبيوتر 
توليد النصوص 


نينا 


لع نم03 ن) تمسدعووءط -لعن زا 


101 عا 
اونا 


ألا ) ارا 
ع 00 لعو اا 
طأعدع .ا 1800 


100-121 


0و3 


ل نا 


التحكم بالة كاتبة أو أكثر لتحرير النصوص المخزونة على أقراص ممغنطة . 


الوقت اللازم لنقل كلمة 
من جهاز تخزين إلى اخر . 


منطقة العمل 
موقع في الذاكرة لتخزين النتائج المؤقتة . 


الممحوة بعد نقلها إلى واسطة أخرى . 


إكمال عناوين السجل من أعلى 
عنوان إلى أدن عنوان فيه . 
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عم ا 


وععطة عرو 1 


علا مغدط عستا0 11 


اننا ينا 


لال # 7ط 

ذاكر ة تستعمل للتحكم 5028 أوعطصهن) عاطم ام لا 
بقسم من النظام . 

1 نقل المعطيات إلى واسطة تخزين ع1 

" - نقل عناصر المعلومات إلى واسطة خرج . 

مق الكتابة 10 عام اا 
جزء من أداة التخزين الذي يكتب المعطيات على واسطة تخزين ممغنطة . 


الوقت بين بدء وانتهاء عمست علء م0 عانرلا 
دورة تسجيل 9 

نبضة الكتابة عكاناط عألم الا 
النيبضة التي تسبب تسجيل المعلومات في خلية مغنطيسية : 

إيعاز بالقراءة والتسجيل / عا 

الوقت المستغرق لكتابة المعطيات عسل عاملا 
على واسطة تخزين : 
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5 
56 


التصوير الجاف 
وضعية «لآ» 
٠‏ الصف الثاني من صفوف البطاقة المثقبة . 
ثقب مخرم في وضعية 
<76»ه من بطاقة مثقبة : 
جهاز تخطيط نقاط الاحداثيات 
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الطمةتع 0 


1-0 


اعسسمط و2 


1 7 - ع2 
ع0 موع122 ل - 26 


١ 
0 


وضعية «لا» صم زوه - ل 
الصف الأعل من صفوف البطاقة المثقبة . 

تقب مخرم في وذ 3 تاعصسط - لا 
«لا» من بطاقة مثقبة . 

إشارة «لا» لممعاك - لا 
الإشارة الي تحتوي تفاصيل الصورة في الارسال التلفزيوني . 
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7 
2 


صمام زيئر 
صمام ثنائي لاهيار الفولتية . 
تخزين يؤمن المعلومات فوراً 
إيعاز لا يتطلب عنوان معامل 
ضبط الصفر 
ملء الفراغات بالأصفار 
عنوان إيعاز لا يحتاج إلى معامل 
صف الصفر 
الصف الثالث في البطاقة المثقبة . 
إلغاء الأصفار الواقعة إلى 
يسار الأعداد الكاملة . 
١‏ - منطقة تخزين داخل 
؟ - منطقة في البطاقة المثقبة 
تتكون من الصف الأول أو الثاني أو الثالث . 


المفتاح العددي لقسم من الترميز 


معلم «2» 


معلم المعاوقة قِ الترانزيستور : 
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2100 «رعده,2 


50128 300655 -7,61:0 
0155 م270 

أكنا لل 7,60 

للذآ مم2 

400155 اعلاع.] -0نع,2 


2,610 1017 


ل تي زا للك ل تل” 


201 


2 - 0211311 


ألع 101 720 


7 - 23221111 


المختصرات 


7001:13:34 902 01١0 حالف‎ 
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(ه) 


ع1128ا128] 83515 135[أذ4 

تعام هلم ععدأ1مع امآ 1021211005ا مم كنامطمقطء رادم 
رع 1ع 0م2011 عل خر 

خنصتآا 11د 172261ماناك 

مع 000021 لمأتوادز - 10 - عماهمه 

عتنالعع220 201101 216261012 لا لم0 1023 لعع 71و لم 
أع1 مامه علمنا مغدط لمعمو حلم 

8 10228 12311مانام 

لآ علط خمرمعاذظ 

خنمتآ لمعلعمآ / عتأعسطائمم 

م لخدء 1 لأمعل1 ععءطصنالك عله مانام 

لآ 210812111108 لخر 

أدعمع1 101 أدوعناوعآ1 0112112انام 

(لقصتصسع1) علاتعععظ / لمعد علأق مانام 


(8) 
ع8 3ناعممآ رع أطلووءوقة عأحو8 


226 02نأعناتاكهآ1 عتأهطصملزذ عومسيط - لآلذثظ 5تعسصمنوء8 
ع0 أمنادهمن) عاعما8 
لقصءء10 0ع0600) (إتمماظ 
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لطاع ووعععم 122:8 عأمد8 
11م 020) علأق مانم لإتموزظ 
181آ لإتفصاظ 

معمط لمصسردملة - ويعاعو8 

م12 01 عمتممنوء8 

طعم] م5 زط 

لممعع5 عه زه 

م5 عاعة8 

713011 عع 5013 لمظ - عاعو8 
وت ةلللء| 


)©( 


معاوء10 لعلنث عع أ نامدره© 
9 عنم «ع ا امه 
أععمة 0 

مع 1 لع5ة8 عع أ لاممره©6 
ع16اع1 160مناه0 عوتقط 
أمتممعاءعع 0 

ألملا ععدأمعام] تع لامصمهت 

عاع010) 

عاع مآ ع75400 امعسنت 

دمع ئز5 ع00 اماع81 وسمامعصع ام مم0 
م 0110160 ذدعماكيا8 لمتصه© 
لم81 نم00 معانام ضرم 
126 هآ 82211111118 220 لع مأط مره © 
لممعع5 رعء2 رعاعة رهط 

ألدنا وملووعءمع لأوتمع©6 

لاع ع8 01112 

علعءعطن) تإعصملسصسلعظ. عتءوه 
74622077 لم0 0جع85 أمنمده© 
عطن1 بقخ1 علمطنة0 

5نةغ5 أعممقط6 

© 

لمسعذ5 ه10 ه01 
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أ 


ل 


| 


| 


ل 


)2( 


27 عص0لدهث 10 أمأزواد[ 
ععالا1 عع510138 5وعععم3 أععرزم 


101مه00) ع5 1232 


12318 282356 212112861161281 2 


1:01ده0) ععزبوعج[1 


عاء810 [مخمه0© 1238 

عنقمآ «مأكتكصة1 لعامنده© - أمعمزم 
هك المنخمعمء 14 لمأأواط 
أمنادمن) لمأتعولط أععمزط 


116 


100 


0001101 تتاو[ 10318 


نآ - ص[ - 2[1ناد[] 


ع38 231 عمنآ - م1 - ادس 
5ع [25161201 أعمع 1011 
8 آ] 2108 [نامتصة81 12362 
ع5 الع10ء113228 122:2 
0021:01) ملمع تع س8 أععرزم 
0 0262211235 عأوزد[ 
181 210025511185 1038 


عأع10آ1 
) 


تان[ 
عمتداطظ أءع5 12260 
:21507 ع10100 


84620201 لزلم لدع عاطمععااى - زالدع ماع81 
(12م015آ عتتعمامعطعويءع 181 
عأع0آ 1م001 رع )نط 


8 1253 عتممنئععاظ 


عصتطع ١12‏ عستووءءه22 ج72[ عتممئءم 81 
5601 غ151[ عاطمعع مقطءعد8 


لاتمطعك]8 نزلم0 مع عاطدمووط ترلل تئمعاع 
84622011 برلم0 لدع عأ تسصسدعومع2 عاطدمموظ والمعتئعماظ ع مرمرع 
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لل 014 لوك 


5 
00 
م 
0 
| 


هه 
م 
2 
أت 
0 


تنلا 
انف (0| 
- 1105 
- 1511011 


- انا 
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200 

لفاننا »2 

علء810 01 لمع 

علط 01 لمع 

306 01 لمط 

ع15538 01 لصط 

ع6 01 لصط 

عمة1 01 لصضظ ,55102 1لكصة1 01 لمط 
علطتاه1 014 لمع 

/1م0لمع54 لالم 0مع1 عاط مسصوعومءط عالطوهمووط 


6م2503 
علء810 1130510155102 01 لرمع 
أوزءع1 01 لمط 
( 1# ) 
تصرعذ ع000 لهاع81 ومناعء زمآ1 عطعمدلدجةى غ021 عمنندما]ظ 
611 
عالصساعوةآ1 


لم 1تكة دماكزكانط لإعمعنوعمط 
ع 0ط أمورط 

15101 اعع 211 1111 

0101 أوراط 0م[ أوررط 


للف انا 


- 41ك1آ1 
- 1011آ1 
1 
> 11 
1110 


111201 اناده -ح 17011141 


لإد1قكم علعمآ عاطامسسدعومعط لاعلط 
01 غ لآ 


)©(( 


10 أقباوظ +01 صقط1 معاوء01 

00101 ع021828) ,م1 ععوط02) 
1101 كلع ]زز5 عومومعناط لوتعدء 0 
17 01011959 

صقط! تعاوء01 
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د ش4آاط]1 
دا 


حت 01 
- 0100 
- 0255 
حت 05 
- 601 


) 11 


عع نصرء5 م010 لماعل لععم5 طع 11 
081 آ] أن نالصا عذزهملك8 طع اك[ 

ضمنة أناطة 1 1102120021621 

عاعمآ ل[مطوعتط1 لطع لز 

112 


01 


لآ عتورطععام أهده له مرء ]1 
ألتاء 1ن لمع مجع منم] 

ألمنا 1مناخممن) ععوأرعام1[1 
58 10238 121681260 
0 71212286121256 101120121009م1 
الام 001 - انام رآ 

22 0021501) أنام]نا0 - أنامم] 
<0[16» علازوبااعم] 

4 متدععهء [هنائم1] 

ع128ا228آ 128ؤو5ع2106 121011120101 
جمع6؟5 عع وعطعم1 

مدت 70معع5. - رعام] 

غ16 دذوعععةى أامأأمعنوءد لمبرعلم1 
عاعمآ كا أأمطع5ك لع نمع م1 


)1 


226128 1] [10امم0 طول 

رآ 102ام و10 105 

علء810 أمنمه0© علط ذطمل 

مها عنةوطععات ل(همه20مرعام[1 02 ممزورعا وبرن 'وولول 
525 


(12) 
(0هدكنامط1 هم©) ولك[ 


2055 


- 1115105 
#الدانا 


- ه1111 


141 - 
16 - 
10010 - 
1102 - 
115 - 
1/0 - 
1005 
1018 - 
12 - 


> ك1 

11 
]1 
- آذآ 


ناكل 
#زدرة 
1ل 
-ط1ذ30114 


| 


| 


مده ط زع 1 

1 

عل 11 

علاأععع 2 / لمع5 لنووطبزعع]1 
أع 0021 15 10م ع1 
111 مآ 0م سورع ]1 

ألاع 021 01 غ00 لم زع ك1 


مآ ) 


025 1ع017آ 

12م15لآ 095:21 لنناونآ 
70خ 1م2012 1أوع0آ 
501 21137م22 132186 

10 لقنتاوظ +01 صقط1 ووعن1] 
10100 عمنتغنسط غطعنآ 
0101 أؤراط ,م[ 1356 
21128 آ 220655128 أؤ5نآ 
ع لم8 عء< وعمن[1 

أل أمدع 1 معاد أووع[ 
عاط أمدع طق تلمعزذ أووعآ 
9 5031 - 13186 
10 أدناوظ 01 ضقط] ووع1 


) 84 


(هه11!ن8 عم0) دموعكل3 

22211 و5وععع م انك 

تعأكاعقع5 ووع:00م تإتمررع1ل8 

ععالاء10 لاتمسوعكل8 عاططساظ - عتأعمو دكن 
ع 16نه0 عاممكلة 

1135161 2001101 8 
11 

أدع مت لع أمروعام1 عتطكتامهوكز 

طعها مخ ]0 طالستكنامط1 عم 


236 


رفوف الكتب 6 . 01011 .١‏ الالالالانا// : راطا 


4 


ل 
1 
الافيكا 


10000 - 


مآ 
لان)رآ 
لله 8 | 
]1 
آلآ 
إللداة| 
110 
15 
الآ 
قكآ 
لكآ 
آضآ 


1015ظ12 


20معع5 ع2 1005ع 1 تاكم1 ون1 ]تابح 


3 12101202110858 أوعمرعع مم21 2 لان 
7 - 240001201 . - 3401221514 
168 لعأمع 021 - عمتطعد84  -‏ ,3401 
07 0110 21101 > 1109 
1017 امع لاعزع 006 11121 - 31105111 
اتلدلا 01ؤ55عهن1م 32410 [اطإير 
أل أسصدعة تلمعزذ 320556 - ل وين 

101 أصدع لمواذ 200556  -‏ 31350 0 
0 50316 لاناتل 72‏ 2 اانا 
م12 عنتأعمعة]8 اع الآن١‏ 
عتتالتة؟ عع ساء8 عمل مدعلخ   -‏ 181قن 
عتتالتة1 10 عمسلا" مدء1خ1 - 311111 


تتنهمعظ 10 عمسلا مدء4خ - 711111 


(ل8) 
02 00250 ط11وساء 81‏ - ازمر 
0 أاقنوظط 2106 ح دلا 
0 مماعوزعه عل140 لمصروكم ‏ - ج1 نهر 
1 0106 721121 اعمممك - 1 - 605زير 


785١ 0‏ -ط0 - 0نر 
20 160 تناع مولح - 7ج1لر 
للدا > ب1آلالز 
(0) 
210 أعاعة قط أامعلام 0  -‏ ع0 
لتعأكلز5 أوه1 عمنآ - م0 - 015 
09 لطعمعع56 عانهك8 أدعءنام0 - ج0311 
8 هآ أمنأهه0) لسعاوزذ ومناوروم 0‏ 2 رلعو0 
رم) 
0 علبنتامصسم عنانم   -‏ كإزومم 
00011 220828233 اد 2 


2317 


50210 اتن لعأملرط 

مومع ه52 أمغمه0 لإتمسرط 

علاوتصطعءع 1 بع تع ]1 لصخ مملانلة 81 سمدعع 0ط 
نم1021 تمدع 210 

1ع 1م وله ععدأ1اعامآ لدمعطمتعط 

سوعع220 ععمقطءدعاهآ1 لممعطم معط 

(دعرة عنومآ أأطامسسدعومعط 

لاع 1101 أومظ 

1ل عكقطط 

67 م0210 لهغاء11 اأعمسمقط - 2 
101100 105 1و0 عذاناظ 

لا[مطعك8 نزلم0 0دع8 عاامسسمومعط 
0 51621615 21081211 

م12 1عم23 


)©0( 


لمطاعء]8 ووعععة لملأمعنوء5 لناعنا0 


)8( 


073 لم11 ووععءعة دسملصة ]1 
لإتخصمع طول عأمسعكل 

لم0 لدع ]1 

لا0سمع11 لم0 0دعك]1 
501 ل رمع ]1 

عنعمآ «مأفاكقصة؟]' 1مأكاوع ]1 
انع عاط عمط لدعا 
ع7 / لم1 


)5( 


تعأواوع 1 أمندمن) ععمعناوع5 
أمخمه© عامنآ 12262 كناممعطع ماك 
225 ]1 5 

تله #إزاءك 
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20541 


5121 01 15528 
502 


لم مخومععام1 علوء5 الهدرد 


1 806[ ناعع 1 


)10 


م12 5013 تزع ماك 
اع 1 01 )51621 
الت انك 


عاء810 [منامم0) 1251 
قمع 220 02101 ) 117225120155102" 


علع08آ :0غ]15كمة؟1' - 515601م113" 


)10( 


111 ناعم ]عله 1 


1ك لمم ععلاعنع1]8 كنامموعطعصيروية لووزع 6ادمتنآ 
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